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प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


Serial No. 563 


Notice of Registration of Order 

and Minutes 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE 

AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL 

JURISDICTION 


COMPANY SCHEME PETITION No. 695 OF 2014 


In the matter of the Companies 

Act , 1956 ( 1 of 1956) (or re 
enactment thereof 

upon 
effectiveness of Companies Act , 
2013 ) ; 


Notice is hereby given that the order of High 
Court of Judicature at Bombay dated 31st 
October , 2014 , confirming the reduction of 
Equity share capital, of the above Petitioner 
Company from Rs. 3,79,26,030 (Rupees Three 
Crore Seventy Nine Lakhs Twenty Six 
Thousand and Thirty only ) divided into 
37,92,603 ( Thirty Seven Lakhs Ninety Two 
Thousands Six Hundred and Three ) Equity 
Shares of Rs. 10 each , fully paid up to 
Rs.52,91,000 (Rupees Fifty Two Lakhs Ninety 
One Thousand only ) divided into 5,29,100 ( Five 
Lakhs Twenty Nine Thousand One Hundred 
Only ) Equity Shares of Rs.10 each fully paid 
up, and the minutes approved by the Court 
showing , with respect to the share capital of 
the above Company as altered , the several 
particulars required by the above Act, were 
registered by the Registrar of Companies on 
1st December, 2014 . 


And 


In the matter of Sections 100 to 104 

of the Companies Act , 1956 ; 


And 


Dated this 22nd day of January 2015 . 


In the matter of Reduction of 

Equity Share Capital of Varroc 

Polymers Private Limited . 
Varroc Polymers Private Limited , 
( CIN U25209MH1995PTC090037 ) 
a Company incorporated under the 
provisions of the Companies Act , 
1956 and having its registered 
office at Gut No 99 , Village Pharola , 
Taluka Paithan , Aurangabad 
431 105 , Maharashtra 

Petitioner Company. 


Hemant Sethi & Co., 
Advocates for the Petitioner Company. 


1602, Nav Parmanu , 
Behind Amar Cinema, 
Chembur, Mumbai 400 071. 
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Serial No. 565 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE 

AT BOMBAY 


Court of Bombay on 21st April 2014 as creditor 
of the Company and the said Petition was 
admitted on 9th January 2015 and now the 
same is fixed for hearing before the Company 
Judge on 2nd February 2015 at 11-00 a.m., in 
the forenoon or soon thereafter. 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL 

JURISDICTION 


COMPANY PETITION No. 543 OF 2014 


In the matter of the Companies Act , 

1956 ; 


And 


In the matter of sections 433 ( e ) , 434 

and 439 of Companies Act, 1956 ; 


And 


In the matter of Appointment of 

Official Liquidator under the 
Companies Act , 1956 ; 


Any person / creditor and / or contributory 
desirous of supporting or opposing the said 
Petition , should send to the Petitioner or his 
Advocate at his Office address mentioned 
hereinunder a Notice of his intention signed 
by him or his Advocate with full name and 
address , so as to reach the Petitioner or his 
Advocate mentioned hereinunder not later 
than Five days before the date fixed for hearing 
of the Petition and appear at the hearing for 
the purpose in person or by his Advocate . 

A copy of the Petition will be furnished by 
the Petitioner s Advocate on payment of the 
prescribed charges for the same. 

Any affidavit intended to be used in 
opposition to the Petition , should be filed in 
Court and a copy thereof served on the 
Petitioner s Advocate , not less than five days 
before the date fixed for hearing. 

Dated this 21st day of January 2015 . 


And 


In the matter of Appointment of 

Official Liquidator under section 
450 of the Companies Act, 1956 ; 


And 


In the matter of winding of 

M / s . Just Textiles Ltd. 
a 
Company registered and 
incorporated under the 
provisions of Companies Act 
having its registered office at 
K -5 , M.I.D.C., Industrial Area , 
Addl. Ambernath , Anand Nagar , 

Ambernath ( East), Thane 421506 . 
CIN No. U17100MH1987PLC004296 . 


LALIT V. JAIN , 
Advocate for Petitioner . 


Room No. 51, 2nd Floor , 
Darashaw Building , 
24 , Jambulwadi, Dhobi Talao , 
Mumbai 400 002 . 


Apex Farben ( India ) a Partnership 
firm , Duly registered under 
the 

provisions of Indian 
Partnership Act having address at 
Unit No. 

No. 3 , Shri Krishna 
Commercial Complex , 6 , Udyog 
Nagar, Near Kamat Club , 
Goregaon , Mumbai 400 062. 

Petitioner . 


Advertisement of Petition 


A Petition under sections 433 (e ), 434 and 439 
of the Companies Act, 1956 for winding up of 
the above named Company was presented by 
the Petitioner hereinabove in the Hon ble 
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Serial No. 568 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE 

AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL 

JURISDICTION 


COMPANY PETITION No. 548 OF 2014 


Any person /creditor and /or contributory 
desirous of supporting or opposing the said 
Petition , should send to the Petitioner or its 
Advocate at her Office address mentioned here 
under a Notice of his intention signed by him 
or his Advocate with full name and address , 
so as to reach the Petitioner or his Advocate 
mentioned herein under not later than Five 
days before the date fixed for hearing of the 
petition and appear at the hearing for the 
purpose in - person or by your Advocate . 

A copy of the Petition will be furnished by 
the Petitioner s Advocate on payment of the 
prescribed charges for the same. 


In the matter of Section 433 ( e ) of 

the Companies Act, 1956 ; 


And 


In the matter of Section 439 of the 

Companies Act, 1956 ; 


And 


a 


In the matter of Winding Up 
of Octamec Engineering Ltd., 

Company incorporated 
under the Companies Act, 1956 , 
having its registered office 
at 10/49, Marol Industrial 
Estate , Marol, Mumbai 400 059 
CIN U99999MH1993PLC072623 
incorporated on 29th June1993 . 


Any affidavit intended to be used in 
opposition to the petition , should be filed in 
court and a copy thereof served on the 
Petitioner s Advocate , not less than five days 
before the date fixed for hearing . 


Dated this 21st day of January , 2015 . 


MRS . KALYANI G. PARMAR , 


Advocate for the Petitioner . 


Prakash Parcel Services Limited a 
Company incorporated under the 
Companies Act , 1956 having its 
Registered Office at Bangalore and 
Mumbai office at Mehta 
Chambers , 127 - A , Kalyan Street , 
Masjid (East), Mumbai 400 009. 


Flat No.4 , 299 , 
Shivlal Motilal Mansion , 
Bellasis Road 
Mumbai Central, 
Mumbai 400 008 . 


11 , 


Petitioner. 


Advertisement of Petition 


A Petition under section 433 (e ), 434 and 439 
of the Companies Act , 1956 for winding up of 
the above named Company was presented by 
the Petitioner herein - above in the Hon ble 
Court of Bombay on 14th August 2014 as 
creditors and the said petition was admitted 
on 9th January 2015 and now the same is fixed 
for hearing before the Company Judge on 2nd 
February 2015 , at 11-00 a.m. in the forenoon 
or soon thereafter . 
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Serial No. 570 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE 


AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL 

JURISDICTION 


Any person ( s ) / creditor or contributory 
desirous of supporting or opposing the said 
Petition , should send to the Petitioner or his 
Advocate at his Office address mentioned 
hereunder a Notice of his intention signed by 
him or his advocate with full name and address , 
so as to reach the Petitioner or his Advocate 
mentioned hereinunder not later than Five 
days before the date fixed for hearing of the 
Petitioner and appear at the hearing for the 
purpose in person or by his Advocate . 


COMPANY PETITION No. 445 OF 2014 


In thematter of Sections 433 ( e ) and 


434 ( 1 ), A (a ), & 439 of Companies 
Act , 1956 ; 


And 


A Copy of the Petition will be furnished by 
the Petitioner s Advocate to any Creditor or 
contributory on payment of the prescribed 
charges for the same. 


In the matter of winding-up of the 

company of M /s . Pal Trading 
Company Pvt. Ltd., having their 
registered office situated at 605 , 
Business Classic , Chincholi 
Bunder Road , Malad (West ) , 
Mumbai 400 064 . 


Any affidavit intended to be used in 
opposition and /or in support to the Petition , 
should be filed in Court and a copy thereof 
served on the Petitioner s Advocate not less 
than five days before the date fixed for hearing . 


CIN No. U51109MH2008PTC184901. 


Bombay , dated this 22nd day of January , 
2015 . 


MR . R.R.VARMA, 


M /s . Karsam Tele Trading Pvt . Ltd. 
A 

company incorporated under the 
Companies Act 1956 , having their 
office situated at Unit 301, Unique 
Tower, Unique Premises CHS Ltd., 
Gaiwadi Industrial Estate , 
Off. S. V. Road , Goregaon (West) , 
Mumbai 400 062 . 


Advocate for Petitioners. 


9/20 , B. D. D. Chawl, 
N.M. Joshi Marg , 
Mumbai 400 013 . 


Petitioner . 


Advertisement of Petition 


A Petition for winding-up of under Sections 
433( e ) and 434 ( 1), A ( a ), & 439 of Companies 
Act, 1956 the abovenamed company was 
presented on 11th March 2014 by the 
Petitioners abovenamed , creditors of the 
company and the said Petition was admitted 
on 16th January 2015 and the same is now fixed 
for hearing before the company judge on 
9th February 2015 at 11-00 a.m., in the 
afternoon or soon thereafter . 


G 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २ ९ - फेब्रुवारी ४, २०१५ / माघ ९ -१५, शके १९ ३६ 


Serial No. 573 


Notice of Petition 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE 


AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL 


JURISDICTION 


COMPANY PETITION No. 515 OF 2014 


In the matter of the Companies 

Act, 1956 (I of 1956 ); sections 
433 , 434 ( e ) read with 439 ; 


A Petition under section 433, 434 ( e ) read 
with 439 of the Companies Act , 1956 , for 
winding up was presented by M / s . Lucid 
Prints , on the 17th June 2014 and the said 
Petition is fixed for hearing before the Hon ble 
Company Judge on 2nd February 2015. Any 
person desirous of supporting or opposing the 
said Petition should send to the Petitioners 
advocate , notice of his intention signed by him 
or his advocate , with his name and address, so 
as to reach the Petitioner s advocate not later 
than two days before the date fixed for the 
hearing of the Petition . Where , he seeks to 
oppose the petition , the grounds of opposition 
or a copy ofhis affidavit shall be furnished with 
such notice . A copy of the Petition will be 
furnished by the undersigned to any person 
requiring the same on payment of the 
prescribed charges for the same. 


And 


In the matter of Genom Biotech 

Private Limited , an Incorporated 
Company under the Provisions 
of the Companies Act, I of 1956 , 
having its registered office 
at 907, 9th Floor , Building , 
FILIX , L.B.S. Marg , Opp. Asian 
Paints , Bhandup (West ) , 
Mumbai 400 078 , Maharashtra , 
having 


Dated this 20th day of January 2015 . 


A. W. ANSARI, 
Advocates for Petitioner . 


CIN No. U24239MH2000PTC123931. 


Lucid Prints , a partnership firm 
duly registered under the Indian 
Partnership Act , having its 
registered office situated at Plot 
No. A - 227 , T.R.C. Industrial Area , 
Mahape , Navi Mumbai 400 710 . 


56 / B , Alli Chambers , 
4th Floor, Tamarind Lane , 
Fort , Mumbai 400 001 . 


Petitioner . 


Serial No. 566 


SHRI SARVODAYA NAGAR CO - OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD . 


Notice 


Notice is hereby given that Share Certificate No. 513-514 issued by Shri Sarvodaya Nagar 
Co-operative Housing Society Limited , 1st Panjrapole Lane , Mumbai 400 004 , to Jay Deepak 
Kapadia , Block No. 4/50 is lost. The Society has received request for issue of Duplicate of it. If 
any person has any objection , intimate to society within 15 days. If No Objection is received , 
within 15 days, said Duplicate Share Certificate and construction cost Receipt shall be issued to 
the Party . 


Place : Mumbai, 
dated 7th January 2015 . 


For Shri Sarvodaya Nagar Co -operative 
Housing Society Limited , 

Sd / 
Hon . Secretary 
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IN THE HIGH COURT AT BOMBAY 


IN INSOLVENCYCE 
NOTICE OF MOTION NO . 38 OF 2014 


IN 


INSOLVENCY PETITION No. 20 OF 2004 


Re. : ( 1) Janardan Kundalik Kamble , of Mumbai, adult , Indian 

Inhabitant residing at 120 , Kach Karkhana Chawl, G. D. Ambekar 
Marg , Wadala , Mumbai 400 031 and working for gain as driver 
with Dombivali Kalyan Mahanagarpalika , Kalyan . 
( 2 ) Abid Shah Sultan Shah Rajguru , of Mumbai, adult, Indian 
Inhabitant, residing at B /8 , Evershine Apartment No. 1 , J. P. Road , 
Four Bunglow , Andheri (W.), Mumbai 400 053 and carrying on his 
business as Proprietor of Rajguru Furniture at 6 , Jiten Co -operative 
Housing Society , J. P. Road, Andheri (W.), Mumbai 400 058 . 
( 3 ) Vithal Sadashiv Shinde , of Mumbai, adult, Indian Inhabitant, 
residing at 42/12 , Sahakar Nagar , Wadala , Mumbai-400 031 and 
carrying on business as Proprietor of Lalit Hotel at 
Plot No. 107 , Sector - 24 , Turbhe Village, Opp . Mafco Market , 
Navi Mumbai. 


Insolvents . 


Notice is hereby given that the Order of Adjudication made herein 
on the 19th day of September, 2006 against the Insolvent Nos . 1 
and 3. viz Janardan Kundalik Kamble and Vithal Sadashiv Shinde , 
is annulled on the 18th November, 2014 , Under Section 21( 1 ) of 
the Presidency Towns Insolvency Act, 1909 on the ground of full 
payment. 


Dated this 20th day of January 2015 . 


D. R. TALEKAR , 
Insolvency Registrar , 
High Court, Bombay . 


IN THE HIGH COURT AT BOMBAY 


IN INSOLVENCYCE 
OFFICIAL ASSIGNEE REPORT 12 OF 2014 


IN 


INSOLVENCY PETITION No. 1 OF 1997 


Re. : R. K. Khanna, alias Ramesh Kumar Khanna of Bombay, Indian 

Inhabitant residing and carrying on business as sole proprietor in 
the name and style of K. K. Steel , at Kannu Kunj, 4th Floor, L. J. 
Road , Mahim , Bombay 400 016 . 


Insolvent. 


Ex - parte. : Mahendra R. Agarwal, Proprietor of Rameshchand Agarwal & Co., 

doing business at 4th Lane corner , Darukhana , Bombay 400 010 . 


Petitioning 
Creditor . 


Official Assignee of Bambay . 


Petitioner . 
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Notice is hereby given that the Order of Adjudication made herein 
on the 4th day of November , 1997 against the Insolvent 
abovenamed is annulled on the 18th November , 2014 , Under Rule 
136 of the Bombay Insolvency Rule, 1910 . 


Dated this 20th day of January 2015 . 


D. R. TALEKAR , 
Insolvency Registrar , 
High Court, Bombay . 


IN THE HIGH COURT AT BOMBAY 


IN INSOLVENCYCE 
NOTICE OF MOTION NO . 24 OF 2014 


IN 


PETITION No. 159 OF 2004 


Re. : ( 1) T. S. Parekh & Co. a Partnership firm Carrying on business at 

25 , S. Bole Road , Dadar , Western Railway , Dadar, Bombay 400 028 . 
( 2 ) Mrs. Bharti J. Parekh of Bombay, an adult, Indian Inhabitant 
having her address at 74 , Krisha Kunj, R. A. K. Road , Matunga , 
Bombay 400 019 . 
( 3 ) Jayesh Mansukhlal Parekh 
(4 ) Nirupama Mansukhlal Parekh , both of Bombay, adult Indian 
Inhabitants , carrying on business as the partners of T. S. Parekh 
& Co. having their address at 25 , S. Bole Road , Dadar , Western 
Railway , Dadar, Bombay 400 028 , and residing at 74 , Krisha Kunj, 
R. A. K. Road , Matunga , Bombay 400 019 . 


Insolvent. 


Notice is hereby given that the Order of Adjudication made herein 
on the 4th day of December, 2007 against the Insolvents above 
named is annulled on the 2nd September 2014 Under Section 21( 1) 
of the Presidency Towns Insolvency Act, 1909 on the ground of 
full payment. 


Dated this 20th day of January 2015 . 


DILIP R. TALEKAR , 
Insolvency Registrar , 
High Court, Bombay . 
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MUMBAI PORT TRUST 


NOTIFICATION 


No. GAD /G /REG /6907 


WHEREAS, the " Bombay Port Trust Warehouse Bye - laws” were framed by the Board of 
Trustees of Port of Mumbai under section 73 of the Bombay Port Trust Act , 1879 , these bye -laws 
were revised from time to time and the last revised upto 31st December 1976 . 

AND WHEREAS , the bye -laws provide for the procedure for warehousing of non -hazardous 
goods under warrant as warrant goods and without issue of warrant as non -warrant goods . 


AND WHEREAS , it further provide for the transfer of ‘non -warrant and warrant goods 
from one depositor to another , assignment of part contents of the goods without delivery , exchange 
and division of warrant , issue of duplicate warrant and fee therefor , etc. 

AND WHEREAS , warehouse rent on duty paid non -hazardous goods stored in the open as 
well as in the sheds along with miscellaneous charges , on duty paid hazardous goods bonded 
under section 60 of the Customs Act, 1962 and on the goods under section 46 of the Customs Act 
were prescribed . 

AND WHEREAS, the charges for warehousing of goods in the Port have been fixed in the 
TAMP approved Scale of Rates under chapter III-Cargo Related Charges , clause 3.3 ( A ) to (C ) and 
the Licence fee on goods bonded under section 60 of the Customs Act, 1962 and stored in shed as 
well as in open yard is fixed in clause 3.3 ( B ) ibid . 


AND WHEREAS , the warehouse bye- laws mainly relate to the bonded warehouse which no 
longer exist in the Port and the licence fees for storage of goods in Port s area including in the 
bonded warehouse is already fixed in the TAMP approved Scale of Rates and that the Port has 
discontinued the facility of bonded warehouse in its premises for over 15 years, and that it is no 
longer necessary for the port to frame separate Regulations to deal with this aspect. 


NOW , THEREFORE , hereby the “ Bombay Port Trust Warehouse Bye -laws 


are repealed . 


By order of the Board of Trustees of the Port of Mumbai, 


Mumbai, 
dated 10th October 2014 . 


G. BRAHMA , 
Secretary ( I/ c). 
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MUMBAI PORT TRUST 


NOTIFICATION 


No. GAD /G /REG /6911 


WHEREAS , the Rules for “ Inspecting , Surveying and Regulating Cargo Vessels which are 
not Self- Propelling Plying within the limits of the Port of Bombay” were notified in the Official 
Gazette by the Central Government on 22nd March 1985 for application to the ‘ vessel “ not being 
a vessel fitted with mechanical means of propulsion , employed in carriage of passenger or cargo 
or both within the limits of the Port of Bombay" . 

AND WHEREAS , the definition of term “ mechanically propelled vessel” under section 2 (c) of 
the Inland Vessels Act, 1917 i.e. “ every description of vessel propelled wholly or in part by 
electricity , steam or other mechanical power ” excluded a dumb vessel which is not propelled 
wholly or in part by electricity, steam or other mechanical power. 

AND WHEREAS , such dumb barges were registered under the Coasting Vessel Act , 1838 by 
the Mercantile Marine Department and their survey and certification was done by the Port under 
the aforesaid Rules framed in terms of section 6 ( 1 ) ( eee ) & (k ) of Indian Ports Act, 1908 . 

AND WHEREAS , by the Inland Vessel (Amendment) Act , 2007 definition of the term 
“mechanically propelled vessel” is amended to mean “ every description of vessel propelled wholly 
or in part by electricity , steam or other mechanical power including dumb vessels towed by 
mechanically propelled vessel and vessel propelled by outboard motor” and with this amendment , 
the dumb vessels which were hitherto beyond the ambit of Inland Vessels Act have been brought 
within its ambit leading to their Survey and Certification under the Act by the Surveyors appointed 
by the State Maritime Board and that it is no longer necessary for the port to have separate Rules 
to deal with this aspect . 

NOW , THEREFORE , hereby the Bombay Port Trust Rules for Inspecting, Surveying and 
Regulating Cargo Vessels which are not Self- Propelling Plying within the limits of the Port of 
Bombay are repealed . 


By order of the Board of Trustees of the Port of Mumbai, 


Mumbai, 
dated 10th October 2014 . 


G. BRAHMA, 
Secretary ( I/c ). 
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प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , धुळे , जि . धुळे 

क्रमांक न्युबयो. २०१३/ प्र. क्र ./ का -४ ( ५ )/ १८० / धुळे 
न्युक्लीअस बजेट योजनेअंतर्गत लाभ घेणेकरिता धुळे, शिंदखेडा, साक्री,शिरपूर तालुक्यांतील आदिवासी लाभार्थ्यांनी जाहिरात दिल्यापासून 
आठ दिवसांच्या आत प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धुळे, जि . धुळे , १०५, कोपरकर बिल्डिंग, अग्रवाल नगर , 
मालेगाव रोड, धुळे येथे संपर्क साधून संबंधित शाखेकडून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून सदरचे अर्ज परिपूर्ण भरून या कार्यालयात आठ 
दिवसांच्या आत पुन्हा सादर करावे. यानंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. 
अ.क्र . कौशल्य विकास योजनेची नावे 

लाभार्थी संख्या 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


१ 


२० 


२ 


३० 


३ 


१० 


४ 


१५ 


५ 


३० 


पारधी समाजासाठी सुकामेवा व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देणे 
आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता एच.डी.एफ.सी ताडपत्री पुरविणे 
आदिवासी लाभार्थ्यांना वारली चित्रकला प्रशिक्षण देणे 
आदिवासी युवक - युवतींना इंग्रजी भाषा कौशल्य प्रशिक्षण देणे ( आश्रम शाळा विद्यार्थ्यांकरिता) 
आदिवासी युवक - युवतींना सी.सी.सी./टॅली / डाटा ईन्ट्री ऑपरेटर संगणक प्रशिक्षण देणे 
आदिवासी युवक - युवतींना संगणक एम.एस.सी.आय.टी. प्रशिक्षण देणे 
आदिवासी युवकांना हलके वाहन चालक प्रशिक्षण देणे 
आदिवासी युवकांना जड वाहन प्रशिक्षण देणे 
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दैनदिन जीवनात परिणामकारक लिखीत व मौखिक संभाषणासाठी आवश्यक 
असलेल्या इंग्रजी शिक्षण, नोकरी , व्यवसाच्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी तयार करणे . 


६ 


२० 


७ 


२० 


८ 


१५ 


९ 


१०० 


टीप : 


१. किमान इ. १० व १२ वी नापास , आदिवासी लाभार्थी 
२. लाभार्थ्याची अभ्यासक्रम परत्वे पात्रता आवश्य राहील. 


प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

धुळे, ता . जि . धुळे . 


धुळे, दिनांक १४ जानेवारी २०१५. 


Serial No. 569 


TATA MOTORS LIMITED 
24 , Bombay House , Homy Modi Street, Mumbai 400 001. 

Notice 
Notice is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the company 
has been lost/mislaid and the holders of said securities/ applicant has applied to the company to 
issue duplicate certificates. 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with 
company at its registered office within 15 days from this date else the company will proceed to 
issue duplicate certificate without further intimation . 


Name of the Holders 


Distinctive Nos. 


Kind of 
Securities and 

Face Value 


No. of 
Securities 


Equity ( 2 rs paid up 


1285 


15145426-15146710 


Laxmi Chinubhai Shah 
Piyush Chinubhai Shah 


Place : Mumbai , 
dated 22nd January 2015 . 


PIYUSH CHINUBHAI SHAH . 

Name of the Applicant 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २९ - फेब्रुवारी ४, २०१५ / माघ ९-१५, शके १९ ३६ 


BEFORE THE EXECUTING COURT OF THE SPECIAL RECOVERY AND SALES OFFICER 


In the precincts of GBCB House , 89 , Bhuleshwar , Mumbai 400 002 


No. GBCB /SAD /KUP / 130 /2015 


Urgent of Public Interest 


In the matter of Cash Credit and Term loan availed of by the M /s . Trimurti Enterprises & 
Ors., engaged in business of civil Contracts , Construction of Roads & Drainage in PWD/BMC of 
cleaning of Solid waste management of Rs. 35 Lakhs from 17th September 2011 and in the matter 
of disquieting failure and neglect in timely servicing thereof and in the matter of Execution of 
Recovery Proceedings in Recovery Certificate Case No. 855 of 2014 under section 156 of the 
Maharashtra Co - operative Societies Act, 1960 and Rule 107 of the Maharashtra Co -operative 
Societies Rules , 1961 as arrears of Land Revenue of Government of Maharashtra . 


R.C. Holder Bank 


The Greater Bombay Co -operative Bank Ltd. 
(Scheduled Bank ) . 


Versus 


( 1) M /s . Trimurti Enterprises 

Judgment Debtor 
(Proprietor -Mr. Prakash Vishnu Karande ) 
Room No. 6/2 , Ground Floor , 
New Jaifalwadi C.H.S. Ltd., Behind Tardeo Police Quarter, 

Claim Amount 
Tardeo , Mumbai 400 036 . 

Rs. 40,58,370.00 with 

further interest @ 
Room No. 2 / A , Ground Floor , 

15 % p.a. from 16th 
New Jaifalwadi C.H.S. Ltd., Behind Tardeo Police Quarter , August 2014 
Tardeo , Mumbai 400 036 . 

including cost of 

proceedings & 
(2 ) Mr. Dashrath Shrirang Mane 

surcharge etc. 
215 , New Jaifalwadi, Forjet Hill road , 
Tardeo , Mumbai 400 036 . 


do .. 


( 3 ) Mr. Dattaram Ganpat More 

510 , 5th Floor , SRA C.H.S. Ltd., Behind Police Camp, 
Bldg . No. 7 , New Jaifalwadi, 
Tardeo , Mumbai 400 036 . 


Proclamation of Sale 


Whereas , the right, title and interest of the under mentioned mortgage immovable property 
stands attached in terms of the execution process dated 10th September 2014 . 
Description of the Property : — Flat No. 303 , 3rd Floor, “ A ” wing , Poonam Asmita 

C.H.S. Ltd., Poonam Garden , Bolinj, Virar (West ), 

Thane 401 303 . 
Receive Price : Rs. 32,85,000 
Whereas , even though affording ample opportunities to the concerned Judgment Debtors , 
they have shown utter indifferences to discharge the decretal claims. 

Now therefore , the Sale of the said property is hereby notified in exercise of powers u / s. 156 
ibid and Rule 107 ibid . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ अ 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
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Sale Notification 


1 . Inspection of the under mentioned Property will be facilitated on 18th February 2015 
between 11-00 p.m. to 1-00 p.m. Quotation / Tenders/Bids should be addressed to The Special 
Recovery and Sales Officer The Greater Bombay Co- operative Bank Ltd. on or before 23rd February 
2015 till 4-00 p.m. at Bhuleshwar. The terms and conditions of sale including prescribed form for 
bidding can be had from the authority on payment of Rs . 100 only . 


Description of Property to be sold : — Flat No. 303 , 3rd Floor, “ A ” wing, Poonam Asmita 

C.H.S. Ltd., Poonam Garden , Bolinj, Virar (West ), 
Thane 401 303 . 


Receive Price : 


Rs. 32,85,000 


2 . Such bids will be opened on 25th February 2015 at 12-00 noon in the presence of the 
Bank Officials and bidders at Registered Office of Decree Holder Bank at GBCB House, 89 , 
Bhuleshwar , Mumbai400 002. The successful bidder is required to deposit the 15 % earnest money 
of bid amount and remaining amount within a Fifteen Days from the date of acceptance of the 
offer , failing which earnest money deposit is liable to be forfeited . 


3. The Decree Holder Bank vis-a -vis a Special Recovery Officer, reserves the right to reject 
all or any tender without assigning any reasons whatsoever. 


4. The powers , right, title & interest in the scheduled properties are being sold by the 
undersigned strictly on As is , where is and whatever it is basis ” . 


5. Successful bidder should carry out due diligence prior to purchase of the property and 
neither the Decree Holder Bank nor the Executing Authority in any way shall be responsible for 
any dispute arising there -from . Successful bidder will have to deal it on his/her/their own cost 
and consequences . 


The stipulation herein above laid down shall be binding and abided by without allowance 
whatsoever except with the concurrence of the Decree Holder Bank vis -a - vis . The Special 
Recovery Officer , which need be noted . 


Given under my hand and seal of this office at Mumbai this Saturday , the 17th January 2015 . 


( Sd .) 


Special Recovery and Sales Officer , 
Co-operative Department, Mumbai, 

Government of Maharashtra , 
( Deemed to be Civil Court u / s . 156 ibid ). 
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Serial No. 571 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE 


AT BOMBAY 


Any person ( s ) / creditor or contributory 
desirous of supporting or opposing the said 
Petition , should send to the Petitioner or his 
Advocate at his Office address mentioned 
hereunder a Notice of his intention signed by 
him or his advocate with full name and address , 
so as to reach the Petitioner or his Advocate 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL 

JURISDICTION 


COMPANY PETITION NO. 628 OF 2013 


mentioned herein under not later than Five 


In the matter of Sections 433 ( e ) and 


434 ( 1), A (a ) & 439 of Companies 
Act , 1956 ; 


days before the date fixed for hearing of the 
Petitioner and appear at the hearing for the 
purpose in person or by his Advocate . 


And 


A Copy of the Petition will be furnished by 
the Petitioner s Advocate to any Creditor or 
contributory on payment of the prescribed 
charges for the same. 


In the matter of winding up of 

the company of M /s . Tulsidas 
Trading Pvt. Ltd., having their 
registered office situated at 
201, Advent Atria , Chincholi 
Bunder Road , Malad (West ) , 
Mumbai 400 064 . 


Any affidavit intended to be used in 
opposition and /or in support to the Petition , 
should be filed in Court and a copy thereof 
served on the Petitioner s Advocate not less 
than five days before the date fixed for hearing . 


CIN No. U51909MH2010PTC209346 


Bombay , dated this 19th day of January , 
2015 . 


M /s . Mangalkalash Trading Pvt . 
Ltd. A company incorporated 
under the Companies Act , 1956 , 
having their office situated at 
F - 702, Nandanvan Co -op . Hsg . Soc . 
Ltd., Link Road , Kandivali (West ), 
Mumbai 400 067. 


R. R. VARMA , 


Advocates for Petitioner . 


Petitioner . 


9/20 , B. D. D. Chawl, 
N.M. Joshi Marg , 
Mumbai 400 013 . 


Advertisement of Petition 


A Petition for winding up of under Sections 
433( e ) and 434 ( 1 ), A (a ) & 439 of Companies 
Act , 1956 the abovenamed company was 
presented on 11th March 2014 by the 
Petitioners abovenamed , creditors of the 
company and the said Petition was admitted 
on 9th January 2015 and the same is now fixed 
for hearing before the company judge on 
2nd February 2015 at 11-00 a.m., in the 
afternoon or soon thereafter. 
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Serial No. 572 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE 


AT BOMBAY 


Any person ( s ) / creditor or contributory 
desirous of supporting or opposing the said 
Petition , should send to the Petitioner or his 
Advocate at his Office address mentioned 
hereunder a Notice of his intention signed by 
him or his advocate with full name and address , 
so as to reach the Petitioner or his Advocate 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL 

JURISDICTION 


COMPANY PETITION No.625 OF 2014 


mentioned herein under not later than Five 


In the matter of sections 433 ( e ) and 

434 ( 1 ) , A ( a ), and 439 of 
Companies Act, 1956 ; 


days before the date fixed for hearing of the 
Petitioner and appear at the hearing for the 
purpose in person or by his Advocate . 


And 


A Copy of the Petition will be furnished by 
the Petitioner s Advocate to any Creditor or 
contributory on payment of the prescribed 
charges for the same. 


In the matter of winding -up of 

the Company of M /s . Starwood 
Export Pvt . Ltd., having their 
registered office situated at 
605 , Business Classic , Chincholi 
Bunder Road , Malad (W.) , 
Mumbai 400 064 . 


Any affidavit intended to be used in 
opposition and /or in support to the Petition , 
should be filed in Court and a copy thereof 
served on the Petitioner s Advocate not less 
than five days before the date fixed for hearing. 


CIN No. U51909MH2003PTC139079 . 


Bombay dated this 19th day of January , 
2015 . 


MR. R. R. VARMA , 


M / s . Karsam Tele Trading Pvt . Ltd. 
A Company incorporated under the 
Companies Act 1956 , having their 
office situated at Unit 301, Unique 
Tower , Unique Premises C.H.S. 
Ltd., Gaiwadi Industrial Estate , 
Off. S. V. Road , Goregaon (W.), 
Mumbai 400 062 . 


Advocates for Petitioner . 


9/20 , B. D. D. Chawl, 
N. M. Joshi Marg , 
Mumbai 400 013 . 


Petitioner . 


Advertisement of Petition 


A Petition for winding-up of under sections 
433 ( e ) and 434 ( 1), A (a ), and 439 of Companies 
Act , 1956 the abovenamed Company was 
presented on 11th March 2014 by the 
Petitioners abovenamed , creditors of the 
Company and the said Petition was admitted 
on 9th January 2015 and the same is now fixed 
for hearing before the Company Judge on 
2nd February 2015 at 11-00 a.m., in the 
afternoon or soon thereafter . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

१५ 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २९-फेब्रुवारी ४, २०१५ / माघ ९-१५, शके १ ९ ३६ 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सिव्हील लाईन्स नागपूर -१ 

क्रमांक डीवायसीसी/ ६६३८ / ०१४ 
नमुना क्र . ७५ 

चौकशीची जाहीर नोटीस 
फेरफार अहवाल / क्रमांक ११/१४ 
सार्वजनिक न्यासाचे नांव व नोंदणी क्र .: - ( १) अंकुश शिक्षण संस्था, नागपूर नो . क्र . एफ -४२०८ ( नागपूर ) 

( २ ) पार्श्वनाथ एज्युकेशन फाउन्डेशन सोसायटी नागपूर , नो . क्र . एफ -२१५६७ ( नागपूर ) 
अर्जदार : १. श्री . सुनिल रायसोनी, 

२. सौ . प्रिती बजाज 
सर्व संबधीत लोकांस या जाहीर नोटीसीने कळविण्यात येते की , 
वरील दोन्ही न्यासांनी अमालगमेशनकरिता कलम ५०- अ (२ ) महाराष्ट्र विश्वस्त कायदा, १९ ५० अंतर्गत कारवाई सुरू केलेली आहे . 

धर्मादाय उप आयुक्त , नागपूर विभाग, नागपूर हे वर नमूद केलेल्या फेरफार अहवाल यासंबंधी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था 
अधिनियम, १९ ५० चे कलम ५०- अ ( २) अन्वये खालील मुद्यांवर चौकशी करणार आहेत : 

१) खाली निर्दिष्ट केलेली पार्श्वनाथ एज्युकेशन फाउन्डेशन सोसायटी नागपूरची मिळकत ही अंकुश शिक्षण संस्थेत संमलीत होणार 
आहे . 

( अ ) जंगम मालमत्ता : परिशिष्ट - अ 
( ब ) स्थावर मालमत्ता : 

परिशिष्ट - ब नुसार 
सदरच्या चौकशी प्रकरणामध्ये कोणास काही हरकत घ्यावयाची असेल अगर पुरावा देणेचा असेल त्यांनी त्यांची लेखी कैफियत ही 
नोटीस प्रसिद्ध झाल्या तारखेपासून तीस दिवसांचे आत या कार्यालयाचे वरील पत्त्यावर मिळेल अशा रितीने पाठविणे, नंतर आलेल्या 
कैफियतीचा विचार केला जाणार नाही, तसेच वरील मुदतीत कैफियत न आल्यास कोणास काही सांगावयाचे नाही असे समजून 

चौकशी 
पुरी केली जाईल व अर्जाचे निकालाबाबत योग्य ते आदेश दिले जातील . 
ही नोटीस माझे सही निशी व मी , धर्मादाय उप आयुक्त, नागपूर यांचे शिक्क्यानिशी आज दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी दिली. 

परिशिष्ट - अ 


Sr. No. 

( 1 ) 


Discription 

( 2 ) 


Value 

( 3 ) 


1 . 
2 . 
3 . 
4 . 


Computer Accessories 
Furniture and fixture 
Library Books 
Office equipments 


1112379 
322609 
414613 
31512 


Total 


188113 


Sr. No. 

( 1 ) 


Discription 

( 2 ) 


Value 

( 3 ) 


1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 


Computer Accessories 
Furniture and fixture 
Library Journals 
Office equipments 
Lab Equipment 
Electrical Installation 


746322 
1250302 

39565 
102319 

1220 
349844 


Total 


2489572 


Sr. No. 

( 1 ) 


Discription 

( 2 ) 


Value 

( 3 ) 


1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 


Computer Accessories 
Furniture and fixture 
Library Books 
Office equipments 
Electrical Installation 


213663 
92537 
121795 
158465 
15000 


Total 


601460 
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Sr. No. 

( 1 ) 


Discription 

( 2 ) 


Value 

( 3 ) 


1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 


Software 
Furniture and fixture 
Library Journals 
Office equipments 
Lab Equipment 
Electrical Installation 


12600 
00 
00 
00 
1220 
00 


Total 


12600 


Sr. No. 

( 1 ) 


Discription 

( 2 ) 


1 . 


2 . 


Value 

( 3 ) 
3800 
00 
00 
00 
00 
00 


Computer Accessories 
Furniture and fixture 
Library Journals 
Office equipments 
Lab Equipment 
Electrical Installation 


3 . 
4 . 
5 . 
6 . 


Total 


3800 


परिशिष्ट - ब 
१. खास मौजा - वागदरा, ता . हिंगणा, जि . नागपूर, पटवारी हलका नं . ४६, भूमापन क्र . ९० आराजी ८५५५.५० चौ . मी . पैकी 
२१३८.८ चौरस मीटर आहे. 
चतुःसीमा : पूर्वेस - महाविर एज्युकेशन फाउन्डेशन सोसायटी जागा 

पश्चिमेस - खुली जागा 
दक्षिणेस - रस्ता ८ मीटर 
उत्तरेस - अंकुश शिक्षण संस्था यांची जागा 

जमिनीची किंमत रु . १६,२५,४८८ 
२. खस मौजा- वागदरा, पटवारी हलका क्र . ४६, तह , हिंगणा, जि . नागपूर , येथील अभिन्यासातील सार्व. उपभागाची जागा ज्याचा 
भूमापन क्र . ५०, आराजी ८५५५.५० चौ . मी . पैकी २१३८.८ चौ.मी. आहे. ज्यावर पुढील प्रमाणे विविध शैक्षणिक इमारतींची बांधकाम 
झालेली आहेत . 

एम . बी . ए कॉलेज इमारत बांधकाम १४७३४ चौ . फुट 
एकूण इमारतीचे बांधकाम १४७३४ चौ . फुट 
सर्व्हे नं . ५० ची चतुःसिमा पुढील प्रमाणे : 

पूर्वेस - महाविर एज्युकेशन फाउन्डेशन सोसायटी जागा 
पश्चिमेस - खुली जागा 
दक्षिणेस -- रस्ता ९ मीटर 

उत्तरेस - अंकुश शिक्षण संस्था यांची जागा 
बांधकामाची एकूण किमत रु. १,०३,१३,८०० 


नागपूर , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ . 


अधीक्षक (न्याय शाखा ) , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

नागपूर विभाग , नागपूर. 
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महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , पुणे ४११ ००४ 

जाहीर निवेदन 
क्रमांक रा.मं./ सभा- घटना /१ / ३९ ५. - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम , १९ ६५ मधील कलम क्रमांक 
५ (१ ) वर्ग -ब( एक ) अन्वये स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ , नांदेड यांच्या दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या विद्वत परिषदेने राज्य 
मंडळावर डॉ . आगलावे हनमंत रघुनाथराव यांची विद्यापीठ प्रतिनिधी सदस्य म्हणून निवड केली आहे. 

महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार त्यांच्या राज्य मंडळावरील सदस्यत्वाची मुदत राहील अथवा महाराष्ट्र शासनाकडून 
वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या आदेशाच्या अधीन राहून अथवा मंडळ अधिनियम , १९ ६५ मधील कलम क्रमांक ८( १) (१ए) मधील तरतुदीनुसार शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून चार वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांचा सेवानिवृत्ती दिनांक या पैकी जे अगोदर घडेल त्या तारखेस राज्य 
मंडळावरील सदस्यत्व संपुष्टात येईल . 

राज्य मंडळाचे सदस्य म्हणून वेळोवेळी निवडून आलेल्या किंवा नामनिर्देशित किंवा पदनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे त्या 
मंडळाकडून शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येतील, अशी तरतूद असल्याने डॉ . आगलावे हनमंत रघुनाथराव यांचे नाव शासकीय 
राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


कृष्णकुमार पाटील , 


सचिव , 


पुणे , 
दिनांक २१ जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , 

पुणे ४११ ००४ . 


. 


अंदाजे नग 


७०० 


प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , वळू माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे ३३ 

जाहीर लिलाव 
क्रमांक वमाप्र / कृषी/लिलाव सूचना /१३७/ २०१५. - वळू माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, येथेदिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठीक २-०० वा. 
तीन जुन्या ट्रॅक्टरचा व दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दुपारी २-०० वा . रिकामी प्लास्टिक पोती ( अंदाजे नग ७००), बारदाना ( अंदाजे नग १०० ) , 
चिंचफळबहार , भंगार निरूपयोगी सामान व जळावू लाकडे ( अंदाजे नग १० मे. टन) यांचा जाहीर लिलाव आयोजित केला आहे. त्याचा तपशील 
पुढीलप्रमाणे : 
१ ) पशुखाद्याचा रिकामा बारदाना क्षमता 

प्लॅस्टिक रिकामा बारदाना -५० कि . 
ज्यूटचा रिकामा बारदाना -५० कि . 

१०० 
२) जळावू लाकडे 

अंदाजे ५० पडलेली झाडे/ खोडे / वाळलेल्या फांद्या 
( दर कि.ग्र . प्रमाणे घेण्यात येतील व डिसेंबर २०१५ पर्यंत 

लागू 

राहतील) 
३ ) चिंचफळबहार 

४२ झाडे 
४ ) निरूपयोगी सामान 

जुने खांब , तारा इ. ( दर कि.ग्र. प्रमाणे घेण्यात येतील व डिसेंबर , २०१५ 
पर्यंत लागू 

राहतील) 
जाहीर लिलावाचे ठिकाण : प्रक्षेत्र व्यवस्थापक कार्यालय, वळू माता प्रक्षेत्र , ताथवडे, (डांगे चौक, थेरगाव ), पुणे ४११ ०३३. 


अनिल देशपांडे , 

प्रक्षेत्र व्यवस्थापक , 
वळू माता प्रक्षेत्र, ताथवडे, पुणे ३३. 


, 


पुणे , 
दिनांक २२ जानेवारी २०१५ . 
भाग दोन ( संकीर्ण) -३ 
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Serial No. 574 


Notice 


Notice is hereby given that the certificate ( s) for 100 Equity Shares No. 113270093-142 and 
113269993-70042 Cert. No. 2002563 Folio No. 22110 of Colgate Palmolive ( India ) Ltd., standing in 
the name ( s ) Abdulhusain Parekh and Zehra Parekh has/have been lost or mislaid and the 
undersigned has/have applied to the company to issue duplicate certificate (s ) for the said share . 
Any person who has any claim in respect of the said shares should write to our registar , 
M /s. Sharepro Services (India ) Pvt. Ltd., 13 AB , 2nd Floor, Samitha Complex , Behind Sakinaka 
Tel. Exchange, Andheri-Kurla Road , Sakinaka, Andheri (E.), Mumbai 400 072 within one month 
from this date else the company will issue duplicate certificate (s ). 


Place : Mumbai , 
dated 23rd January 2015 . 


ABDULHUSAIN PAREKH 

ZEHRA PAREKH 
Name of Shareholder ( s ) 


Serial No. 579 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for 200 Shares ofRs. 10 each bearing Nos . 8263681/ 
8263880 under Folio No. C14480 of ACC Limited standing in the name (s ) of Mrs. Chander Kanta 
has/have been lost or misplaced and the undersigned has/have applied to the Company to issue 
duplicate certificate (s ) for the said shares . 

Any person (s ) in possession of the said share certificates of having any claim ( s) to the said 
shares should notify to and lodge such claim ( s ) with the Share Department of the Company at 
Cement House , 121, Maharshi Karve Road , Mumbai 400 020 within 21 days from the date of 
publication of this notice after which period no claims will be entertained and the Company will 
proceed to issue duplicate share certificates to the undersigned shareholder ( s). 


MRS . CHANDER KANTA 


Place : Mumbai, 
dated 24th February 2014 . 


Serial No. 567 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for 30 equity shares of TATA COMMUNICATION 
LTD ., standing the name of under mentioned shareholders have been lost or mislaid and 
application (s) have been received by the company to issue duplicate share certificates . 


Sr. No. Folio No. 


Shareholder ( s ) Name 


No. of Shares 


Dist. No. ( s ) 


1 


046853 


Tukaram N Gadam 


30 


64607821-830 


Sindu T Gadam 


95749937-956 


Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
company at its registered office at VSB , M. G. Road , Fort, Mumbai 400 001 within 15 days from 
the date of this notice failing which the company will proceed to issue duplicate Share certificates . 


Place : Mumbai, 


For Sharepro Services (India ) Pvt. Ltd. 

MRS. INDIRA KARKERA 


dated 20th January 2015 . 
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Serial No. 576 


IN THE HIGH COURTOF JUDICATURE AT 

BOMBAY 
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 

COMPANY PETITION No. 124 OF 2014 


Serial No. 577 
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT 

BOMBAY 
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 

COMPANY PETITION No. 467 OF 2014 


In the matter of sections 433 and 434 of 
Companies Act, 1956 

AND 
In the matter of M / s .Global 

Infrastructure and Technologies Ltd., 
a company registered and 
incorporated under the Companies 
Act, 1956 ,having its registered office 
at S.No. 137/4 , Plot No.47, Gururaj 
Co -Op . Housing Society Ltd., Paud 
Road , Kothrud, Pune 411 029 . 


In the matter of sections 433 ( e ) and ( f), 

434 and 439 of the Companies Act , 
1956 

AND 
In the matter of winding- up of World 

Series Hocky Private Limited , a 
Private Company incorporated under 
the provisions of the Companies Act , 
1956 and having its registered office 
at Nimbus Centre , Oberoi Complex , 
Andheri West , Mumbai 400 053 . 

Corporate Identification No. (CIN ) : 

U92400MH2011PTC213530 
Laqshya Media Pvt. Ltd. 
A company registered under the 
Companies Act , 1956 and having its 
Registered Office at Jaganlaxmi, 
Laqshya House , Next to Rameshwar Temple 
Jogeshwari East, Mumbai 400 060 

PETITIONER 


CIN No.U45201MH199PLC067445 


Mohanlal Babulal Sutar 
Having his office at Balasaheb Barate 
Colony,Warje Malwadi, 
Pune 411 058 . 

... PETITIONER 


ADVERTISEMENT OF PETITION 


ADVERTISEMENT OF PETITION 


/ 


A Petition for winding up of the abovenamed 
company was presented on 28th November 2013 by 
the Petitioner abovenamed , creditors of the company 
and the said Petition was admitted on 15th December 
2014 and the same is now fixed for hearing before 
the company judge on 29th January 2015 at 11-00 
a.m., in the forenoon or soon thereafter . 

ANY PERSON ( S ) CREDITOR OR 
CONTRIBUTORY desirous of supporting or opposing 
the said Petition , should send to the Petitioner or 
his Advocate at his Office address mentioned 
hereunder a Notice of his intention signed by him or 
his Advocate with full name and address, so as to 
reach the Petitioner or his Advocate mentioned 
hereunder not later than five days before the date 
fixed for hearing of the Petition and appear at the 
hearing for the purpose in person or by his Advocate . 

A copy of the Petition will be furnished by the 
Petitioner s Advocate to any creditor or contributory 
on payment of the prescribed charges for the same. 

Any affidavit intended to be used in opposition and / 
or in support to the Petition , should be filed in court 
and a copy thereof served on the Petitioner s Advocate , 
not less than five days before the date fixed for hearing. 

Dated this 27th day of January 2015 . 


A Petition under sections 433 ( e ) and (f) , 434 and 
439 of the Companies Act, 1956 for winding - up of the 
abovenamed Company was presented on 16th 
January , 2014 by the Petitioner abovenamed , creditors 
of the Company and the said Petition was admitted 
on 15th January , 2015 and the same is now fixed for 
hearing before the Hon ble Company Judge on 9th 
February 2015 at 11 a.m. in the forenoon or soon 
thereafter . 

ANY PERSON ( S ) / CREDITORS OR 
CONTRIBUTORY desirous of supporting or opposing 
the said Petition , should send to the Petitioner or 
his Advocate at his Office address mentioned 
hereunder a Notice of his intention signed by him or 
his Advocate with full name and address , so as to 
reach the Petitioner or its Advocate mentioned 
hereunder not later than 5 ( five) days before the date 
fixed for hearing of the Petition and appear at the 
hearing for the purpose in person or by his Advocate . 

A copy of the Petition will be furnished by the 
Petitioner s Advocate to any creditor or contributory 
on payment of the prescribed charges for the same. 

Any affidavit intended to be used in opposition 
and/ or in support of the Petition should be filed in 
Court and a copy thereof served on the Petitioner s 
Advocate not less than 5 days before the date of the 
hearing. 

Dated this 23rd day of January , 2015 


MS. SHARON PATOLE , 
Advocate for the Petitioner . 


3rd floor, Currimjee Building, 
111 , M.G. Road, Near Allana Center, 
Opp .Mumbai University , 
Fort , Mumbai 400 023 . 

भाग दोन ( संकीर्ण ) -३ अ 


M / s . WADIA GHANDY & CO . 

Advocates for the Petitioner 
N.M.Wadia Building, 
123, MahatmaGandhi Road , 
Fort ,Mumbai 400 001. 
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गुरुवार 


Serial No. 549 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for 1150 equity shares of ASIAN PAINTS LIMITED , standing 
in the name of undermentioned shareholders have been lost or mislaid and application (s ) have been received 
by the company to issue duplicate share certificates . 


Sr. No. Folio No. 


Shareholders Name 


No. of Shares 


Distinctive Nos . 


1 


00031806 


Bharatbhushan Anant Satam 


1150 


9563421-9564570 


Any person (s) whohas/have a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the company 
at its Registered Office Kansai Nerolac Paints Limited , Nerolac House ,Ganpatrao Kadam Marg , Lower Parel, 
Mumbai 400 013 , within 21 days from the date of publication of this notice else the company will proceed to 
issue duplicate certificate ( s ). 


Place :Mumbai, 
dated 17th January 2015 . 


For Sharepro Services ( India ) Pvt. Ltd. 

(MR . G. R. RAO ) 


Serial No. 550 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for 1000 equity shares of D. S. KULKARNI DEVELOPERS 
LTD ., standing in the name of undermentioned shareholders have been lost or mislaid and application ( s ) have 
been received by the company to issue duplicate share certificates. 


Sr. No. Folio No. 


Shareholder ( s ) Name 


No. of Shares 


Dist. No( s ) . 


1 


C00884 


Commander S. S. 


1000 


57394-57403 


Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the company at its 
Registered Office ‘DSK House , 1187/60 , J. M. Road , Shivajinagar , Pune 411 005 within 15 days from the date 
of this notice failing which the company will proceed to issue duplicate Share certificates. 


For Sharepro Services ( India ) Pvt. Ltd. 


Place : Mumbai, 
dated 16th January 2015 . 


MRS . INDIRA KARKERA 


Serial No. 551 


Notice 


Notice is hereby given that the following certificate( s) for the undermentioned shares ofthe BASF INDIA 
LIMITED have been lost/mislaid and the holder ( s) of the said shares have applied to the company to issue 
duplicate share certificate (s ). 

Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the company at its 
Registered Office Vibgyor Towers, Unit No. 101 , 1st Floor, G Block , C -62 , Bandra -Kurla Complex , Bandra ( E.), 
Mumbai 400 051 within 15 days from this date , else the company will proceed to issue duplicate Share 
certificate ( s ). 


Folio No. 


Shareholder( s ) Name 


No. of Shares 


Dist . Nos. 


0013350 


22 


31588722-743 


P0010790 


Kanaiyalal O Sheth 
Pankaj N Gandhi 
Chetana P Gandhi 


50 


2266193-209 , 
1142829-861 


Place : Mumbai, 


For BASF INDIA LTD . 


dated 17th January 2015 . 


MR. PRADEEP CHANDAN 

Company Secretary 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

२१ 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २९ -फेब्रुवारी ४, २०१५ / माघ ९-१५, शके १९ ३६ 
विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट - प्रशासन ), पुणे विभाग , पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा , पुणे ४११ ००६ 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ / व्हॅट/ पुणे / ग नमुना / १३-१४ / ब -३८२४ 
याअर्थी, मे . देसाई ब्रदर्स लि ., देसाई हाऊस , १७७/२, ढोले- पाटील रोड, पुणे ४११ ००१, मुल्यवर्धित कर कायदा , २००२, 
अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७४५०२९ ३४६५- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७४५०२९३४६५ 
सी यांजकडून असे कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६, कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही ) 
प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे ग नमुना क्रमांक एमएच-११ / ६० ९ ६३० , एमएच-११ / ६२२२५३, ( एकूण २ ग नमुने ) हरविलेले आहेत . 
त्याकरिता त्यांनी दिनांक १४ व १५ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या हिंदी वर्तमानपत्रात दैनिक जागरण व अमरउजाला उत्तराखंड या वर्तमानपत्रात 
जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत. तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ग नमुने मिळाले 
नसल्याचे नमूद केले असून रुपये १३,०७,९ ७ ९ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी, चित्रा कुलकर्णी, विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७ 
च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट-नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करते की , ग नमुने 
क्रमांक एमएच-११ / ६० ९ ६३० , एमएच -११ / ६२२२५३ , ( एकूण २ ग नमुने ) रद्द ठरविण्यात आलेले आहेत . 


पुणे , 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१४ . 


चित्रा कुलकर्णी, 
विक्रीकर सहआयुक्त ( व्हॅट- प्रशासन ), 

पुणे विभाग, पुणे . 


. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT-ADM .), 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[Under sub -rule (7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 ] 

No. JCST/VAT Adm/ Pune/ Dupl./ C Form/ 13-14/ B- 3824 
Whereas, it has been reported by M/ s. Desai Brothers , Desai House , 177/2 , Dhole- Patil Road , 
Pune 411 001, holder of Tin No. 27450293465 - V under the MVAT Act , 2002 and R. C. No. 
27450293465 - C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations referred in sub - section 
( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act , 1956 , ( LXXIV of 1956 ) in Form C issued to them 
bearing No. MH- 11/ 609630 and MH-11/ 622253, ( Total 2 C Forms ) have been lost and to that 
effect the dealer has given the advertisement in Hindi Newspaper “ Dainik Jagran and Amarujala 
Uttarakhand , dated 14th and 15th August 2014 and forwarded the newspaper cutting to this 
office , also submitted Indemnity Bond of Rs. 13,07,979 . 

Therefore , in view of the above , I, Chitra Kulkarni, Joint Commissioner of Sales Tax 
(VAT -Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule ( 7 ) of Rule 4 ( A ) of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules, 1957 hereby declare that the said C Form declarations 
bearing No. MH- 11 / 609630 and MH- 11/ 622253 , ( Total 2 C Forms ) is treated as invalid . 


Pune, 
dated 26th September 2014. 


CHITRA KULKARNI, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .) , 

Pune Division, Pune. 
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भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी 


जाहिर सूचना 


पाणीपुरवठा उपविधी 


महाराष्ट महानगरपालिका अधिनियम कलम ४६० ( अ) ( ब ) अन्वये 


क्रमांक भि.नि.श.मनपा/ पा.पु.वि./ १९ ५५/ २०१५.-- मनपाद्वारे प्रारुप पाणीपुरवठा उपविधी तयार करण्यात आले आहेत. नागरिकांना 
विनंती करण्यात येते की , सदर प्रारुप उपविधी महाराष्ट महानगरपालिका अधिनियम कलम ४६० ( अ ) ( ब) नुसार मनपा मुख्य कार्यालयामध्ये 
कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेले आहेत . त्याबाबत कोणास काही सूचना / हरकती द्यावयाच्या असतील तर त्यांनी ही 
सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत महानगरपालिकेकडे लेखी स्वरूपात कळवाव्यात . 

फक्त वरील मुदतीमध्ये आलेल्या हरकती व सूचना उपविधी अंतिम मंजुरीपूर्वी महानगरपालिका विचारात घेईल . 


जीवन सोनवणे , 


भिवंडी, 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . 


आयुक्त , 
भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका. 
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भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी, जिल्हा ठाणे 


प्रारूप 


भिवंडी -निजामपूर शहर महानगरपालिका , 

पाणीपुरवठा उपविधी -२०११ 
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१ . 


२ . 


" 


. 


भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका 

प्रारूप पाणीपुरवठा उपविधी-२०११ 
लघुनाम, अस्तित्व आणि आरंभ. 

हा कायदा म्हणजे “भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका पाणीपुरवठा उपविधी-२०११. " 
१-२ हे उपविधी म्हणजे भिवंडी- निजामपूर शहर महानगरपालिका हद्दीमध्ये पाणीपुरवठा कार्यपद्धती आणि तत्सम कामे आणि ग्राहकांस 

महानगरपालिका हद्दीमध्ये पाणीपुरवठा संमत करणे अथवा असंमत करणे . 
१-३ नमूद उपविधी हे दिनांक 

पासून अंमलात आलेले आहेत . आणि या उपविधींबाबत जर काही विरोध अथवा अस्तित्वात 
असलेल्या कायद्याबाबत आणि नियम आणि नियमावलीबाबत अथवा त्याबाबत काही समस्या असतील तर या कायद्यामध्ये नमूद 
केलेल्या सुधारणा चालू आहेत असे समजण्यात येईल . 
व्याख्या.- या उपविधीमध्ये ज्यांचा खास करुन उल्लेख करण्यात आलेला नसेल तर त्याबाबतची व्याख्या त्या सोबतच देण्यात आलेली 
आहे. जर शब्द आणि त्यांचा अर्थ जरी यामध्ये देण्यात आलेला नसला तरी देखील तो "मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, 

१९ ४ ९ मधील तरतुदीप्रमाणे आहे असे समजण्यात येईल . 
२.१ कायदा " म्हणजे "मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९ ४९ वेळोवेळी होत असलेल्या बदलाप्रमाणे. 
२.२ " संमती म्हणजे हद्दीमधील प्राधिकरणाने संमत केलेल्याप्रमाणे. 
२.३ अधिकार " ज्या व्यवस्थापनाने हा कायदा बनविलेला आहे ते प्राधिकरण , त्यांच्या वतीने अधिकृत सिमीत अथवा अधिकारी . 
२.४ " अधिकारी व्यक्ती प्राधिकरण / महानगरपालिका आयुक्त, यानी नियुक्त केलेले अधिकृत व्यक्ती, हे उपविधी बनविण्यासाठी 
२.५ “ परिशिष्ट -पुरवणी "- या उपविधींमधील परिशिष्ट पुरवणी. 
२.६ 

“ देयक चक्र " म्हणजे दरमहा / त्रैमासिक / सहामाही / वार्षिक पद्धतीचे वापर केलेल्या अथवा पुरवठा केलेल्या पाण्याचे देयक 

प्राधिकरण / आयुक्त ठरवतील त्याप्रमाणे. 
२.७ आयुक्त म्हणजे भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका आणि तिचे म्हणजेच महानगरपालिका आयुक्त, या कायद्यामध्ये नमूद 

केलेल्याप्रमाणे अधिकृत अधिकारी ज्यास त्या कामासाठी अधिकृतपणे नियुक्त केलेला असेल अशी व्यक्ती म्हणजेच महानगरपालिका 

आयुक्त . 
२.९ " ग्राहक " म्हणजे महानगरपालिकेच्या पाण्याचा वापर करणारी व्यक्ती ज्यास या उपविधीतील तरतुदीनुसार ग्राहक असे संबोधण्यात 

आलेले आहे, पाणी दराबाबतचे हे उपविधी आणि भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेने केलेला हे प्रस्तावित पाणीपुरवठा उपविधी 
सरकारी आणि निम- सरकारी कार्यालये यांनाही लागू राहिल. महानगरपालिका, जनता, खाजगी संस्था, कंपन्या अथवा मोठ्या कंपन्या 

जे या पाण्याचा वापर करतील त्यांना हे उपविधी लागू आहेत . 
२.१० “वितरण वाहिनी सेवा पुरविणारा पाईप . हा महानगरपालिकेच्या मुख्य पाणी साठ्याकडून आरंभ होईल आणि तो परिस्थितीनुसार 

अथवा आवश्यकतेनुसार खंडीत करण्यात येईल. 
२.११ “ग्राहक वाहिनी म्हणजे पुरवठा देण्यासाठी अथवा ग्राहकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी जो पाईप वापरला जाईल तो पाईप. ही वाहिनी 

महानगरपालिकेची मिळकत असणार नाही . 
२.१२ महानगरपालिका स्टॉप कॉक नळ जो पाणीपुरवठा थांबविण्यासाठी अथवा नगरपालिकेच्या मुख्य पाणीपुरवठा साठ्यातून पाणी 

पुरवठा थांबवण्यास वापर करण्यात येईल . 
२.१३ विरुद्ध जोडणी " म्हणजे दोन स्वतंत्र पाईप लाईन यामधून पाणीपुरवठा अथवा पाण्याचा प्रवाह बदलण्यासाठी वापर करण्यात येईल . 
२.१४ “वितरण वाहिनी म्हणजे ज्या जलवाहिनीवरून ग्राहकांना नळ जोडणी देण्यात आलेली आहे, अशी वाहिनी . 
२.१५ " व्यास " पाईप अथवा जोडणी केलेल्या पाईपाचा मध्यभाग अथवा व्यास . 


. 
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घेतात . 


" 


२.१६ “रस्त्यातील ग्राहक म्हणजेच जो ग्राहक हा ग्रामपंचायत, औद्योगिक वसाहत , संस्था इत्यादी ज्या भिवंडी-निजामपूर शहर 

महानगरपालिका हद्दीबाहेर आहेत व ज्यांनी त्यांच्या वापराकरिता जोडणी मुख्य जलवाहिनीमधून घेतली आहे. यात घाऊक /किरकोळ 
आस्थापने / संस्था , ज्यामध्ये रेल्वे, एन.ई.एस., छावणी मंडळे इत्यादींचा देखील समावेश आहे . 
( अ) “ कच्च्या पाण्याचा ग्राहक " म्हणजे जो ग्राहक पाण्याच्या उदभवापासुन ते जलशुद्धीकरण केन्द्रापर्यंतच्या मुख्य जलवाहिनीतून 

प्रक्रियापूर्व पाणी घेणारा ग्राहक . 
( ब) घाऊक /किरकोळ ग्राहक .--ग्राहक जे जलशुद्धिकरण केन्द्रापासून मुख्य जल संतुलन कुंभापर्यंतच्या जलवाहिनीतून प्रक्रिया केलेले 

पाण्याचा पुरवठा 
( क ) शहरामधील रस्ता ग्राहक -मुख्य जल संतुलन कुंभापर्यंत एमबीआरचे ग्राहक अथवा साठवणूक ठिकाणापासून एमईएस , 

कन्टोनमेन्ट, बोर्ड , रेल्वे स्टेशन , एमटीडीसी आणि सरकारी अभियांत्रिकी कॉलेज , कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स इत्यादी ग्राहक जे स्थिर 

आकार प्राधिकरणांस द्यावयास तयार आहेत . 
२.१७ “ जोडणी " ज्यामध्ये सांधे, फेन्ज, शाखा, बेड , टी , एल्बो, युनियन, थांबा, स्टाप पेरुले , स्टॉप नळ, बिब नळ ,पिलर 

टूप , 

बॉल व्हॉल्व्ह , 
मिटर, हायड्रन्ट , वॉल्व्ह इत्यादींचा समावेश आहे, 
२.१८ “ परवानाधारक जोडणीवाला " कायदा मधील तरतुदीनुसार ज्या व्यक्तीस परवाना दिलेला आहे अशी व्यक्ती. 
२.१ ९ मापण्याचे साधन " पाणीपुरवठा / वापर मोजण्यासाठी वापरात आणावयाचे यंत्र आणि त्याची निगा राखण्याकरिता सुरक्षा बॉक्स 

अथवा कॅबिन अन्य एकत्रित व्यवस्था करणे. 
२.२० "मालक कायद्यामधील तरतुदीप्रमाणे मालक . 
२.२१ “ ताबा असलेला कायद्याच्या तरतुदीनुसार ज्याच्याकडे ताबा असेल तो . 
२.२२ “पाण्याचे नळ वगैरे बसविण्याचे काम " खोलीच्या आतून बाहेरून पिण्याचे पाणीपुरवठा करण्यासाठी लागणारे पाईप टाकणे अथवा ते 
काढून टाकणे आणि अथवा घाण पाणी 

वाहून नेण्यासाठी पाणी 

वाहून 

नेणारे आणि त्याची जोडणी. 
२.२३ “ पाण्याचे नळ वगैरे बसविण्याची पद्धत " पाण्याचे नळ वगैरे बसविण्याची पद्धत म्हणजे ज्यामध्ये पाणीपुरवठा करणारे पाईप आणि 

वाटप करणारे पाईप, पाण्याचे नळ वगैरे बसविणे आणि अथवा ते जमिनीतून आणि अन्य प्रकाराने त्याची जोडणी करणे आणि 
गटाराचे पाईप आणि बिल्डिंगचे पाईप आणि त्यांच्या जोडण्या आणि पाणीपुरवठा आणि पाणी वापर यावर अथवा याकरीता वापरात 

आणावयाचे पाईप . 
२.२४ “पिण्यायोग्य पाणी जे पाणी पिण्यासाठी समाधानकारक असेल ते आणि अत्यावश्यक त्या गुणांकासहित अथवा “बिस १५०० -९१ ” 

यामध्ये नमूद केलेल्याप्रमाणे अथवा त्यामध्ये वारंवार होत असलेल्या बदलाप्रमाणे. 
२.२५ जागा " म्हणजे पॅसेज , इमारत आणि अथवा उघडी अथवा बंद खोली खाजगी अथवा सामाजिक , ज्याच्या आधारे पाणी दर अथवा 

बंद खोली खाजगी अथवा सामाजिक , ज्याच्या आधारे पाणी दर अथवा आकार देण्यात येतो आणि त्याकरीता पाणीपुरवठा 

करण्याकरिता अर्ज देणे गरजेचे असते . 
२.२६ एक चतुर्थांश भाग म्हणजेच १ एप्रिल ते ३० जून आणि १ जानेवारी ते ३१ मार्च अशा प्रकारचा कालावधी . 
२.२७ म्हणजे कायद्यामध्ये 

नमूद केलेले 
२.२८ प्रतिबंध करणारा नळ " पाणी प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी वाहिनीमध्ये बसविण्यात आलेला . 
२.२ ९ " परिशिष्ट " कायद्यामध्ये नमूद केलेले परिशिष्ट 
२.३० “ पुरवठा वाहिनी " महानगरपालिकेच्या प्रतिबंध करणाऱ्या नळापासून आरंभ होणारा अथवा साठवणूक केलेल्या ठिकाणापासून आरंभ 

होणारा आणि महानगरपालिकेच्या मुख्य जोडणीपासून दिलेला दाब . 
२.३१ संमती देणारे प्राधिकरण " म्हणजे महानगरपालिका आयुक्त अथवा इतर अधिकारी ज्यांना महानगरपालिकेने अधिकार दिलेले आहेत 

अशा व्यक्ती आणि महानगरपालिकेच्यावतीने काम करणारी व्यक्ती आयुक्त / अधिकारी. 
२.३२ “ पाणी सर्व्हिस म्हणजेच पाणीपुरवठा, महानगरपालिका पाईपामधून जो पाणीपुरवठा करते तो , महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये. 
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२.३३ 

ज्या तलावापासून अथवा नदीतून अथवा विहिरीतून पंपाने अथवा विना पंपाने काढण्यात आलेले पाणी आणि ते 
नळाद्वारे , पाईपद्वारे अथवा टँकरद्वारे मशिनरीच्या सहाय्याने त्याचा पुरवठा करण्यात येतो ते आणि पाण्याचा वापर. 

अर्थबोधन स्पष्टीकरण : 
३.१ तलाव, नदी, विहीरी अथवा अन्य ठिकाणाहून पंपाने मोटार बसवून अथवा विना मोटार बसवून केलेला पाणीपुरवठा पाईपद्वारे अथवा 

अॅकद्वारे अथवा अन्य प्रकाराने मुख्य पाईपातून पुरवठा करण्यात आलेले पाणी. 

पाणीपुरवठा जोडणी / वेगळा करणे इत्यादी परवाना आवश्यक : 
४.१ प्राधिकरणाच्या लेखी पूर्वसंमतीशिवाय अथवा स्वतंत्र परवानगी घेतल्याशिवाय कोणीही व्यक्तीला नवीन अथवा स्वतंत्र पाणीपुरवठा देणे 

अथवा पाणीपुरवठा कंठीत करणे अथवा नवीन जोडणी देणे अथवा जोडणी बदली करणे, जोडणीची साईज बदली करणे, अथवा मिटर 

अदलाबदल करता येणार नाही. 
४.२ प्राधिकृत प्राधिकरण हे खालील नमूद केलेल्या कारणांसाठी कोणासही पाणी जोडणी नाकारू शकते . जर एखाद्या जागेतून दळणवळण 

वाहिनी ही गटारांतून जात असेल तर किंवा अरूंद जागेतून जात असेल तर अथवा अशा प्रकारचा पाणीपुरवठा करण्यामुळे तेथे 
अस्वच्छता पसरणार असेल तर अथवा अस्वच्छता असेल तर अथवा सांडपाणी वाहनाची योग्य व्यवस्था नसेल तर . 

पाणीपुरवठा जोडणी परवाना मिळविण्याची पद्धत (नियमावली ४ प्रमाणे) 
५.१ पाणीपुरवठा जोडणी मिळण्याकामी ग्राहकाने करावयाचा अर्ज. प्रत्येक ग्राहकाने त्यास स्वतंत्र पाणीपुरवठा मिळविण्यासाठी अथवा 

विस्तार करण्यासाठी अथवा अतिरिक्त पाणीपुरवठा मागणी करण्यासाठी लेखी स्वरुपातील अर्ज प्राधिकरणाने संमत केलेल्याप्रमाणे 
भरुन देणे आवश्यक आहे. ( परिशिष्ट प्रमाणे ) यामध्ये पुन्हाजोडणी, जोडणी हस्तांतरण , अतिरिक्त जोडणी, मिटर बदली करणे, 
ग्राहकाची नोंदीतील फेरफार , सदरील अर्ज हे योग्य प्रकाराने भरुन त्यास नकाशा आणि नियम ५.२ मध्ये नमूद 

केलेली विहित 
कागदपत्रे जोडणे गरजेचे आहे . 
५.२ मालक / ताबेदार प्रत्येक अर्जदाराने नियम ५ प्रमाणे खाली नमूद केलेले कागदपत्रे सादर करणे गरजेचे आहे:-- 

( अ ) चालू हिशेब वर्षाच्या साक्षांकित केलेल्या मालमत्ता कराच्या पावत्या , 
( ब ) प्राधिकरण संमत करतील ते मालमत्ता उतारा अथवा तत्सम कागदपत्रे , 

( क ) नळ बसविण्याची जागा आणि मिटर बसविण्याची जागा स्पष्टपणे दर्शविणारा स्थळ नकाशा 
५.३ प्राधिकरणाचेनियुक्त केलेल्या महानगरपालिकेच्या अधिकारी यांनी दिलेले प्रमाणपत्र नियम ४.२ आणि ५.७ मधील तरतुदीनुसार, या 

प्रमाणपत्रा शिवाय कोणासही महानगरपालिका पाणी जोडणी देणार नाही अथवा त्याचे नुतनीकरण करणार नाही. 
५.४ नमूद प्राधिकरण हे कोणाही व्यक्तीस पाणी जोडणी देणे अथवा नाकारणे याकरिता लेखी अर्ज मागणी करतील आणि ते परवानाधारक 

प्लंबरचे सांक्षाकित केलेले अर्ज ज्यासोबत ज्या ठिकाणी पाणी जोडणी द्यावयाची आहे त्या जागेचे मालकी हक्क सांगणारे कागदपत्रे 

संबंधित मालक यांनी अथवा इमारतीच्या मालकांनी सोबत जोडणे गरजेचे आहे. 
५.५ वर नमूद केलेल्या सर्व प्रकरणामध्ये महानगरपालिकेकडून नवीन पाणी जोडणी हवी असेल तर अथवा अस्तित्वात असलेली जोडणी 

नुतनीकरण करावयाचे असेल तर , त्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व पाईप हे आयुक्त पुरवतील आणि महानगरपालिकेने संमत 
केलेले संस्थेकडून त्यांची जोडणी करतील मात्र यासाठी आकारले जाणारे शुल्क हे ज्या व्यक्तीने त्यास पाणीपुरवठा पाहिजे आहे 
अथवा त्यामध्ये नुतनीकरण करावयाचे आहे अशा व्यक्तीने आणि ज्यास परवानगी मिळालेली आहे अशा व्यक्तीने भरणे गरजेचे 

आहे . 
५.६ अशा प्रकाराने महानगरपालिका नवीन जोडणी अथवा पुनर्जोडणी पाईप लाईन याकरिता येणारा खर्च हा महानगरपालिका, 

नगरपालिका पाणी कामे खाते याच्याकडे भरणा करतील . 
५.७ महानगरपालिका आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये नियुक्त केलेल्या इसमाकरवी सर्व प्रकारच्या पाईपची वाटणी आणि त्याचा पुरवठा 

आणि अथवा त्याची फिटींग अथवा विभागणी ही संबंधित अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल आणि त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे 
सर्व प्रकारच्या जोडणी आणि जोडणीची कामे करण्यात येतील . 
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५.८ सर्व प्रकारचे पाणीपुरवठा करणारे पाईप हे कमीत कमी २ फूट जमिनीच्या खाली टाकण्यात येतील आणि ते टाकताना काळजी 

पूर्वक टाकण्यात येतील आणि त्याची कोणत्याही प्रकाराने काही नासाडी होणार नाही याची देखील काळजी घेण्यात येईल . इमारतीच्या 
खाली टाकण्यात येणारी पाईप लाईन इमारतीच्या बांधकामास कोणत्याही प्रकारचा नुकसान न करता अथवा तिचा कोबा अथवा 
प्लॅस्टर यांना कोणत्याही प्रकाराने हानी न होता पाईप जोडणीचे काम करण्यात येईल . कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोणत्याही प्रकारची 
पाणीपुरवठा वाहिनी भूमिगत विद्युत वाहिनीपासुन १.५ मि . चे अंतरात टाकण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. 
ग्राहक हे त्यांना पुरविण्यात आलेली जोडणी ही त्यांच्या जागेच्या बाहेर बसविणार नाहीत , त्याप्रमाणे त्या जोडणीतून आयुक्तांचे 
परवानगी शिवाय अन्यत्र जोडण्या देता येणार नाहीत . तसेच आयुक्तांच्या विशेष लिखित परवानगी शौचालयांचे अगदी नजीक , खुल्या 

गटाराचे नजीक किंवा ज्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकाराने अपायकारक वायू निर्मिती होते अशा ठिकाणी जोडणी देण्यात येणार नाही . 
५.१० जास्त पुरवठा .--नियम ५.१८ मध्ये नमूद केलेल्याप्रमाणे मोठ्या हाउसींग कॉलनीच्या बाबतीत अथवा ज्या जागी नव्याने पाणीपुरवठा 

करावयाची आहे अशी मोठी जागा अथवा कॉलनी अथवा प्राधिकरणाने राबविलेली एखादी योजना, या करीता जोडणी द्यावयाची 
असेल तर त्यांनी देखील त्याची सविस्तर माहिती प्राधिकरणास देणे गरजेचे आहे . या माहितीमध्ये स्थल दर्शक नकाशा, ज्यामध्ये रोडची 
जागा दाखविण्यात आलेली असली पाहिजे, इमारत आणि तिच्या ह्या आणि रस्त्याची लेवल आणि फुटपाथ आणि पाणीपुरवठा लाईन 

याबाबतची माहिती असणे गरजेचे आहे . 
५.११ पूर्णत्वाचा दाखला .--पाणीपुरवठा पध्दतीचे प्लंबिंगचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, परवानाधारक प्लंबर हा पूर्ण केलेल्या कामाचे प्रमाणपत्र 

( परिशिष्ट डी ) मध्ये नमूद केलेल्याप्रमाणे प्राधिकरणास देईल जेणे करुन त्यास महानगरपालिकेच्या मुख्य जोडणीतून जोडणी देण्यात 

येईल . 
५.१२ तात्पुरती जोडणी.-- जर ग्राहकाने तात्पुरता पाणीपुरवठा, बांधकाम कामासाठी करण्याकरीता अर्ज केला तर अथवा अस्तीत्वात 

असलेल्या कायाद्यातील तरतुदीनुसार अर्ज केला तर प्राधिकरण त्यास पाणीपुरवठा करील. मात्र सदरील परवाना हा जास्तीत जास्त 
एक वर्षे कालावधीसाठी अस्तित्वात राहिल . 
परिशिष्ट “ अ ” मध्ये नमूद केलेल्या प्रमाणे पाणीपुरवठा दर निश्चित केले जातील त्याचप्रमाणे ग्राहक हे अनामत रक्कम त्वरित भरणा 

करतील . 
५.१३ तात्पुरता पाणीपुरवठा जोडणी ग्राहकास कमीत कमी सहा महिने कालावधीसाठी देण्यात येईल . कायद्यामधील तरतुदीनुसार त्या 

करीता अर्ज सादर करणे गरजेचे आहे आणि त्याच बरोबर अनामत रक्कम भरणा करणे गरजेचे आहे अथवा परिशिष्ट “ अ ” मध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे त्या त्या वर्गवारीकरिता पैसे भरणे गरजेचे राहिल . 
५.१४ छाननी चौकशी अर्ज .-- अर्जदाराने अर्जासोबत येथे खाली नमूद केलेले कागदपत्र त्यांच्या प्रमाणीत प्रती सादर करणे गरजेचे आहे. 
पावती, पैसे भरणा पावती आणि अथवा अनामत रक्कम भरणा पावती सादर करणे गरजेचे आहे . 

अर्ज आकारणी 


जोडणीचा व्यास 


झोपडा 


निवासी 


व्यावसायिक 


संस्था 


औद्योगिक संस्था 


१ ” पर्यंत 


रुपये १० 


रुपये ५० 


रुपये १०० 


रुपये १०० 


रुपये १०० 


१ ” ते २ ” पर्यंत लागु नाही 


रुपये १०० 


रुपये २०० 


रुपये २०० 


रुपये २०० 


२ ” आणि जास्त लागु नाही 


रुपये ५०० 


रुपय ५०० 


रुपय ५०० 


रुपय ५०० 


छाननी आकार .-- छाननी आकार ही तीन महिने पाणी आकार इतकी घेण्यात येईल अथवा अर्जाच्या किंमतीच्या १० पट अथवा जी रक्कम 

जास्त असेल ती घेण्यात येईल . अर्ज मिळाल्यानंतर ०७ दिवसाच्या आत अर्ज छाननी करुन पुरवठा देण्यात येणार आहे अथवा 

पुरवठा नाकारण्यात आलेला आहे याबाबत निर्णय घेतील आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकाराने खोली माहिती देणार नाहीत. 
५.१५ अपिल.-- अर्ज अर्जदाराच्या अर्जावर १५ दिवसाच्या आत निर्णय घेण्यात आला नाही तर अथवा त्यास जोडणी नाकारण्यात आली तर 

महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे विनंती अर्ज करतील अथवा संबंधीत प्राधिकरण यांच्याकडे अर्ज करतील . 
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६ . 


आणि वापर : 


५.१६ परवाना जोडणी नाकारण्यात आला तर .-- कायद्यामधील तरतुदीनुसार देण्यात आलेला परवाना किंवा जोडणी यांबाबत जर सक्षम 

प्राधिकारी यांची खात्री पटली, कि खोट्या माहितीवर आधारित अथवा खोट्या आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परवाना देण्यात 

आला असेल तर संबंधीत अधिकारी कोणत्याही प्रकाराचे पूर्व सूचना न देता सदरील परवाना रद्दबातल करतील. 
५.१७ मोठ्या योजनेसाठी व जास्त पुरवठ्याबाबत .-- जर कोणत्याही प्रकाराने मेगा हौसिंग कॉलनी अथवा बहू उद्यषिय बिल्डींग अथवा 

इमारतींचा समूह अथवा नवीन जोडणी विकासकाला अथवा बिल्डरला अथवा व्यक्तीला अथवा अस्तित्वात असलेल्या जोडणीमध्ये 
काही वाढ करावयाची असल्यास त्याची आगाऊ माहिती संबंधीत प्राधिकरणास देणे गरजेचे आहे. 
( अ) बी.एनसीएमसी यांनी संमत केलेला नकाशा त्यामध्ये रस्ते, इमारती आणि पाणीपुरवठा लाईन याबाबतची सविस्तर माहिती 

( प्रस्तावित असल्यास ). 
( ब ) सरकारी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, सक्षम अभियांत्रिकी प्राधिकरण यांनी संमत केलेले डिझाइन . 
क ) कामाची आदमासे किंमत ई.एस.आर. , जी.एस.आर. पाण्याचे पाईप पुरविणे आणि टाकणे, कर विषयक सल्लागारानी प्रमाणित 

केलेल्या प्रमाणे बिला मध्ये वापर केलेले सामान आणि त्याचा दर्जा आणि दरपत्रक इत्यादी माहिती देतील . 
संबंधीत प्राधिकरण हे विकास कामाच्या सर्व कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर त्यास परवानगी देतील . संबंधीत प्राधिकरण हे ५ टक्के 

इस्टीमेट खर्च आणि १७.५ टक्के छाननी फी आकारतील . 
५.१८ जर ग्राहक हा घराचा मालक नसेल तर , मात्र जर ताबा धारक यांना पाणीपुरवठा हवा असेल तर : वर नमूद केलेल्या नियम ५ नुसार 

ते महानगरपालिकेला अर्ज करतील आणि त्यामध्ये नमूद करतील की ते पाणी वापर अनामत रक्कम भरण्यास तयार आहेत आणि 
नियम ७.१९ मध्ये नमूद केलेल्या प्रमाणे अतिरिक्त जोडणी खर्च देखील भरण्यात तयार आहेत . 
पाणी 

पुरवठा 
६.१ निवासी 

खाली 

नमूद केलेल्याप्रमाणे ज्या ग्राहकास पाणीपुरवठा करण्यास येईल त्यास निवासी पाणीपुरवठा असे संबोधण्यात 
येईलः- 
( अ ) इमारत ज्यांचा वापर निवासी कामासाठी केला जातो. 
( बी ) अपार्टमेंट , मल्टी स्टोरीड फ्लॅट, इमारत जिचा वापर निवासी कारणाकरिता झोपण्यासाठी केला जातो व जिच्यामध्ये जेवण 

बनविण्याची सुविधा असली किंवा नसली तरीही तिला निवासी पाणीपुरवठा करण्यात येईल. तथापि , वाणिज्यिक तत्वावर 

भाड्याने देण्यात येणारे लॉजेस व डॉर्मिटरी यांचा अंतर्भाव निवासी ग्राहक म्हणून केला जाणार नाही . 
( सी ) ज्या इमारती आणि जमीन (स्मशानभूमी / कब्रस्थान) जिचा वापर मृत देह विल्हेवाट लावण्यासाठी करण्यात येतो, अशा इमारती 

व जमिनी. 
( डी ) खानावळ /भिसी यासाठी वापरत असलेली घर अथवा जागा . 
( इ ) इमारत अथवा जमीन जिचा वापर सार्वजनिक प्रार्थनेसाठी अथवा धर्मादाय कामासाठी करण्यात येतो. 
तथापि , खाली नमूद केलेल्या इमारती आणि जमिनी ह्या अथवा त्याचा कोणताही भाग हा सार्वजनिक प्रार्थना स्थळासाठी अथवा 

धर्मादाय कारणांसाठी तिचा वापर करता येणार नाही 
( अ ) ज्या इमारतीमध्ये अथवा जागेमध्ये व्यापार आणि धंदा करण्यात येतो . 
( बी ) ईमारत अथवा जमीन अथवा तिचा कोणताही भाग ज्या संदर्भाने भाडे दिले जात ते धर्मादाय अथवा धार्मिक कामासाठी वापर 

केला जात नाही . 
६.२ व्यावसायिक.-- नियम ६.१ मध्ये नमूद केलेल्याप्रमाणे निवासी व्यतीरिक्त नफा कमविण्यासाठी चालविण्यात येणा- या मालकी 

संस्था / खाजगी संस्था / आस्थापने/ दुकाने जो पाणीपुरवठा करण्यात येतो तो त्यास व्यावसायिक जोडणी असे म्हणण्यात येईल . उदा. 

वसतीगहे, दुकाने, थिएटर्स , लाँड्रीज , हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, खाजगी रूग्णालये इ. 
६.३ औद्योगिक .--डाळ गिरणी, तेल गिरणी, पेपरमिल, आईस फॅक्टरी, सर्व्हिस स्टेशन, वर्कशॉप , फाउंड्रीज,पॅकेजिंग उद्योग व अन्य 

औद्योगिक आस्थापने ज्यामध्ये पाण्याचा वापर अंतिम किंवा उप उत्पादन घेण्याकरिता करण्यात येतो, अशा ठिकाणच्या जोडणीला 
औद्योगिक जोडणी असे संबोधण्यात येईल . त्याचप्रमाणे लॉन्स , स्विमिंग पूल , बाटलीबंद पाणी कारखाना, आइस्क्रिम कारखाना, 
करमणुक संकुल, वॉटर पार्क , डाईंग व सायझींग कारखाने तसेच टायर मोल्डिंग कारखाने यांना केलेली नळ जोडणी औद्योगिक 
जोडणी संबोधण्यात येईल . 


. 
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वा वापर 


७ . 


~ 


७.१ 


६.४ संस्थात्मकः-- इमारत आणि जागा ( सरकारी , निमसरकारी किंवा भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका ) जिचा वापर 

सार्वजनिक कामासाठी ना नफा तत्वावर करीत असेल अशा ठिकाणच्या नळ जोडणीस संस्थात्मक जोडणी संबोधण्यात येईल व त्याची 

दर आकारणी निवासी दराने करण्यात येईल . 
६.५ झोपडी:--निवासी कच्चे अथवा पक्के तळमजला बांधकाम ज्यावर कुठल्याही प्रकारचे आरसीसी छत नसेल व ज्याचे क्षेत्रफळ ३२५ 

चौ.फु. पेक्षा कमी असेल अशा घरास झोपडी असे संबोधण्यात येईल . अशा झोपडी संवर्गातील जोडणी ही ०.५ इंच व्यासापेक्षा अधिक 
राहणार नाही. 
जलमापक , पाणीपुरवठा दर आणि वापर शुल्क हे उपविधी संमत होण्याआधी किंवा झाल्यानंतर , ज्या व्यक्तीस अथवा ग्राहकास 
पाणीपुरवठा देण्यात आला असेल आणि सदरील पुरवठा हा जलमापक अथवा बिना जलमापकाने देण्यात आलेला असेल, तरीही 
त्या जोडणीस जलमापक लावणे आणि तो सुरळीतपणे कार्यरत ठेवणे बंधनकारक राहील . 
सक्षम प्राधिकरण हे केव्हाही आपले ग्राहकांस त्यांचे नळ जोडणीस विहित कालमर्यादेत प्राधिकरणाकडून भाडेतत्वावर पुरविण्यात येणारे 

जलमापक बसविण्याबाबत नोटीस देवू शकतो. 
७.२ आयुक्त किंवा सक्षम प्राधिकारी यांनी पुरविलेल्या जलमापक वापर भाडे हे आयुक्त वेळोवेळी निर्धारित करतील . त्याचप्रमाणे 

जलमापकाची सर्वसाधारण निगा व दुरूस्ती ही महानगरपालिका किंवा सक्षम प्राधिकरण यांचेकडून केली जाईल . तथापि , जलमापकाशी 
छेडछाड केलेली असल्यास /त्याचे सील तुटलेले असल्यास किंवा मोडतोड झाालेली असल्यास असे जलमापक महानगरपालिकेच्या 
खर्चाने बदलण्यात येणार नाही किंवा 

दुरूस्त केले 

जाणार नाही . 
७.३ जलमापकाचे सुरक्षीततेची जबाबदारी तसेच त्याची चोरी किंवा आग अथवा कोणत्याही अपघातापासुन नुकसान टाळण्याची जबाबदारी 

ही सर्वस्वी ग्राहकाची असुन जलमापकाशी छेडछाड केलेली असल्यास / त्याचे सील तुटलेले असल्यास, मोडतोड झाालेली असल्यास 
किंवा जलमापक चोरीस गेल्यास ते ग्राहकाचे खर्चाने 

बदलून 

देण्यात येतील . 
७.४ कम्युनिकेशन पाईपला पाणी जोडणी देण्यापूर्वी त्याचे परीक्षण करुन त्यास सिल करण्यात येईल , सदरील कृत्य कार्यकारी अभियंता 

करतील अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी करतील. 
७.५ जर नियम ७.१ मध्ये नमूद केलेल्या प्रमाणे नोटीस देण्यात आलेली असेल आणि तिचे पालन करण्यात ग्राहकाने कसूर केल्यास , 

नोटीसीत नमूद कालावधी संपल्यानंतर पाणीपुरवठा खंडीत करण्यात येईल . 
७.६ जलमापन नोंदी घेण्याकरिता येणारे अधिकारी / प्रतिनिधी तसेच जलमापकाची तपासणी व निगा दुरूस्तीसाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांस 

कुठलाही अडथळा किंवा अडवणूक न करता जलमापक बसविलेल्या ठिकाणी निर्वेध प्रवेश देणे ग्राहकांस बंधनकारक राहील. 
जलमापक नादुरुस्त असल्याचे आढळल्यास अथवा त्याच्याशी छेडछाड केल्याचे निदर्शनास आल्यास अथवा त्याचे सील तुटलेला 
असल्यास, अशा वेळी आयुक्त सांगतील त्याप्रमाणे नवीन मिटर पुरविण्यात येईल आणि त्यावेळी अस्तीत्वात असलेल्या निर्धारित 
दराप्रमाणे ग्राहकास त्याचे 

शुल्क आकार 

द्यावे लागतील . 
जलमापक हे ग्राहक सुरक्षित आणि सोयीच्या ठिकाणी बसवतील . जलमापक हे इमारतीचे बांधकामापासून किंवा भुखंडाच्या सीमेपासुन 
३० सेंमी अंतरावर राहिल . जलमापकाच्या सुरक्षीततेकरिता ग्राहक खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणून मीटर बॉक्स स्वखर्चाने बसवून 
घेईल. जलमापकाशी छेडछाड करणे, त्यास हानी पोहोचणे किंवा त्याचे सील तुटणे यांस ग्राहक सर्वस्वी जबाबदार राहील व अशा 
स्थितीत जलमापकाची दुरूस्ती किंवा नवीन जलमापक बसविण्याच्या खर्चाची जबाबदारीदेखील ग्राहकावर राहिल. 

ग्राहक हे सदैव जलमापकातील नोंदी सहजपणे वाचता येईल अशा प्रकाराने सुस्थितीत ठेवतील . 
७.९ मिटरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा फेरफार करण्यास मनाई : -- (१ ) कोणताही ग्राहक अथवा व्यक्ति हा लबाडीने 
( अ ) जलमापक किंवा त्याचे रीडींगमध्ये कोणत्याही प्रकाराने फेरफार करणार नाहीत . किंवा जोडणीतून येणा- या पाण्याच्या परिमाणाची 

नोंद जलमापकात होण्यास प्रतिबंध करणार नाही . 
( ब) जलमापकामध्ये पाणीपुरवठ्याबाबत मोजणीची नोंद झाल्याशिवाय पाण्याचा वापर करणार नाही. 
( २) ग्राहकाचे नियंत्रणाखाली किंवा त्याचे सांगण्यावरून केलेले असे कुठलेही अनैसर्गिक कृत्य ज्यामुळे जलमापकामध्ये फेरफार , पाणी 

पुरवठा नोंदीस प्रतिबंध किंवा नोंद न होताच पाणी वापर होत असेल, अशा बाबतीत ग्राहकाने असे कृत्य लबाडीने केल्याचा 

पुरावा समजण्यात येईल . 
७.१० जर आयुक्तानी / प्राधिकृत अधिकारी यांनी जलमापकाची तपासणी केल्यानंतर जलमापक कार्यरत नाही , असे निदर्शनास आले अथवा 

त्यात केलेल्या पाणी पुरवठयाची नोंद व्यवस्थित होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास मागील बारा महिन्यांचे कालावधीतील किंवा संपुर्ण 
जोडणी कालावधीतील ( यापैकी जो कालावधी कमी असेल ) सरासरी मासिक पाणी वापराचे आधारे परिगणना ग्राहकाचे मासिक 
देयकाची आकारणी करण्यात येईल . अशी सरासरी आकारणी सदर ग्राहकाकडिल जलमापक दुरूस्त होईपर्यंत किंवा बदलले जाईपर्यंत 
करता येईल . 


७.७ 


७.८ 


. 
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७.११ जर ग्राहकाने अर्ज करुन कार्यकारी अभियंता, पाणी खाते यांना कळविले की जलमापक हे हवेमुळे किंवा अन्य कारणास्तव प्रत्यक्ष 
पाणी वापरापेक्षा जास्त रिडींग दाखवित आहे आणि त्यांना ग्राहकाच्या तक्रारीमध्ये खरेपणा असल्याचे 

आढळून 

आलेच तर त्याबाबत ते 
अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून ते जलमापकातील दोष निवारण होण्याचे कालावधीपर्यंतची जास्त आकारणी झाालेली रक्कम ग्राहाकांचे 

देय असलेल्या देयकांमध्ये समायोजित करतील . 
७.१२ जरी या उपविधीमध्ये काहीही अंर्तभूत असले तरीही , जर तपासणीच्या वेळी जलमापक कार्यरत नसल्याचे किंवा जलमापकात काही 

दोष असल्याचे आढळून आलेच तर आणि वापर योग्य प्रकाराचे नोंद होत नसल्याचे आयुक्तांचे लक्षात आले तर अशावेळी जलमापक 
दुरूस्त होईपर्यंत आयुक्त निश्चित करतील अशा खालील पैकी एखादे किंवा अनेक मुद्यांचे आधारे पाणी वापर परिगणित करण्यात 


येईलः- 


(१) मिटरमध्ये झालेल्या प्रत्यक्ष नोंदीप्रमाणे ( चाचणीअंती पाणी वापरामध्ये ५ टक्केपर्यंत कमी - जास्त फरक आढळल्यास ). 
( २ ) जलमापक कार्यरत असल्याचे शेवटच्या सहा महिन्यातील जी सर्वोच्च रीडींग असेल त्याप्रमाणे अथवा संपूर्ण जोडणी 

कालावधीतील (यापैकी जो कालावधी कमी असेल ) जे सर्वोच्च रिडिंगप्रमाणे. 
( ३ ) मागील वर्षातील त्याच कालावधीतील पाणी वापराप्रमाणे. 
( ४ ) नळ जोडणीचा व्यास , लांबी, पाणीपुरवठयाचे तास यानुसार पाणी पुरवठा क्षमता विचारात घेवून तथापि , अशी आकारणी गेल्या 

२४ महिन्यामध्यील सर्वोच्च मासिक पाणी वापराचे दुप्पटीहून अधिक असणार नाही. 
( ५ ) यथायोग्य वाटणारी विश्वासार्ह माहिती विचारात घेवून . 
७.१३ जर , या नियमावलीचे प्रयोजनार्थ जलमापक हा कार्यरत नसल्याचे खालील बाबतीत समजण्यात येईल 
( १) जलमापकाचे चाचणीचे वेळेस आढळून आले की जलमापक हा प्रत्यक्ष पाणी वापरापेक्षा हा ५ टक्केहून अधिक प्रमाणात कमी 

अथवा जास्त परिमाण दाखवित आहे . 
( २ ) जलमापकामध्ये पाणी वापराची नोंदच होत नाही. 
( ३ ) नमूद जलमापकामध्ये दाखवलेला 

एकुण पाणी वापर आणि 

दुय्यम जलमापकांनी दाखविलेला 

एकूण 

पाणी वापर यामध्ये ५ टक्के 
हून अधिक फरक आढळल्यास. 
( ४) मागील पाणी वापराचे तुलनेत सद्यस्थितीतील पाणी वापराचे नोंदीमध्ये मोठी तफावत आढळल्यास . 
७.१४ मीटर तपासणी करतेवेळी असे निदर्शनास आले की , मीटर मध्ये छेडछाड करण्यात आलेली आहे त्यामध्ये फेरफार करण्यात आलेला 

आहे / मीटरचे सील तोडण्यात आलेले आहे किंवा मीटर जागेवर नसल्यास अशा बाबतीत जुन्या मीटरमधील मीटर कार्यरत असतानाची 
शेवटची नोंद आणि नवीन मीटर बसवेपर्यंतच्या कालावधीसाठी मागील १२ महिन्यांतील किंवा संपूर्ण जोडणी कालावधी यापैकी जो 
कालावधी कमी असेल त्या कालावधीतील सरासरी मासिक पाणी वापराच्या पाच पट दराने परिगणना करून देयक आकारणी 

करण्यात येईल . 
७.१५ पाणीपुरवठा शुल्काचे देयकाचे अचुकतेबाबत वाद किंवा तक्रार उदभवल्यास तर ग्राहकाला प्रथम अशा वादग्रस्त देयकाच्या ५० टक्के 

रक्कम अनामत रक्कम म्हणून भरणा करावी लागेल. असे करण्यास कसूर केला तर अशा कुठल्याही वादाची किंवा तक्रारीची दखल 

घेतली जाणार नाही. 
७.१६ जर ग्राहकास असे वाटत असेल की पाणी मीटर हे योग्य प्रकाराने काम करीत नाही तर ग्राहक हे महानगरपालिका आयुक्त यांना 

अथवा संबंधीत अधिकारी यांना कळवतील आणि त्याची चाचणी घेण्याबाबत विनंती करतील. अशा चाचणीचे शुल्क हे आयुक्त 
अथवा प्राधिकरण अधिकारी हे वेळोवेळी निर्धारित करतील व त्याप्रमाणे ग्राहकांस ते भरावे लागेल . मीटर चाचणीनंतर ग्राहकाकडून 
जास्तीचे शुल्क आकारल्याचे निष्पन्न झाल्यास, अशा वाढीव आकारणीची रक्कम परिगणित करून ती ग्राहकाचे पुढील देयकामध्ये 
समायोजित करण्यात येईल . त्याचप्रमाणे ग्राहकाकडून कमी शुल्क आकारणी झाल्याचे आढळल्यास ग्राहकास त्याचे पुढील देयकामध्ये 

फरकाची रक्कम भरावी लागेल. तथापि , असा फरक पाच टक्क्याचे आत कमी जास्त असल्यास तो दुर्लक्षित करण्यात येइल. 
आयुक्त / प्राधिकरण यांना 

पुरवठा केलेल्या मीटरमध्ये 

चूक असल्याचे चाचणीअंती निदर्शनास आले तर , चाचणी 

शुल्क आकारण्यात येईल . 
मात्र ग्राहक स्वतःहून मिटर मध्ये कोणत्याही प्रकाराने अथवा त्यांच्या फिटींग मध्ये कोणत्याही प्रकाराने काही बदल करणार नाहीत . 
७.१७ कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग किंवा अधिकृत एजन्सी हे त्यांना आवश्यक वाटल्यास मीटरच्या अचुकतेच्या चाचणीसाठी, 

मीटर तपासणीसाठी, मीटर बदलण्यासाठी अथवा नळजोडणी खंडीत करणेकामी कुठलाही मीटर काढून नेवू शकतील . 
७.१८ पाणीपुरवठा दर आणि वापर शुल्क .-- (१) मिटर मध्ये नोंदींनुसार ग्राहकाने वापर केलेल्या पाण्यासाठी महानगरपालिकेने निर्धारित 

केलेल्या परिशिष्ट “ अ ” मध्ये नमूद वार्षिक दर पत्रकाप्रमाणे ( वापर पध्दती प्रमाणे / व्यास साईज प्रमाणे ) मासिक देयक आकारणी 
करण्यात येईल . 
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( २ ) अधिकृत नळ जोडणीद्वारा पाणीपुरवठा करण्यात येत असेल आणि अशा नळजोडणीस मीटर बसविण्यात आला नसेल / अथवा तो 

नादुरुस्त असेल / चालत नसेल तर अषावेळी “ परिशिष्ट अं ” मध्ये नमूद केलेल्या प्रमाणे प्रतिजोडणी ठोक दर आकारण्यात येतील 

आणि सदरील ठोक दर जो पर्यंत मीटर बसविण्यात येत नाही तो पर्यंत लागू राहतील . 
( ३ ) प्रत्येक ग्राहकास “ परिशिष्ट ब ” मध्ये नमूद विहित नमुन्यामध्ये करारनामा करून द्यावा लागेल आणि त्यामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 

अटी आणि शर्ती त्यास बंधनकारक राहतील. प्रत्येक ग्राहकास त्यास पुरविण्यात येणा- या मीटरसाठी अनामत रक्कम भरावी लागेल . 
अशी अनामत रक्कम महानगरपालिका 

आयुक्त 

वेळोवेळी निर्धारित करतील . 
( ४ ) ज्यावेळी ग्राहक हे त्यांना पुरविण्यात आलेला पाणी मीटर त्यांची नळजोडणी खंडीत करून आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त यांना 

परत करतील त्यावेळी ग्राहकास त्याने दिलेली अनामत रक्कम परत देण्यात येईल . अशावेळी मीटर मध्ये काही गडबड असल्याचे 
निदर्शनास आले तर, अथवा त्यामध्ये बदल केल्याचे आढळून आले तर अथवा छेडछाड केल्याचे आढळून आले तर नळजोडणी 

खंडीत करतेवेळी अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल . 
( ५ ) वगळले . 
( ६ ) महापालिका आयुक्त यांनी निर्धारित केल्याप्रमाणे पाणी वापराचे देयक मासिक , द्विमासिक , त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक पध्दतीने 

देण्यात येईल . अशा देयकाची रक्कम त्यामध्ये नमूद केलेल्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत ग्राहकाने भरणे गरजेचे आहे. जो ग्राहक दिलेल्या 
मुदतीत पैसे भरणा करणार नाही अशा ग्राहकास त्या रकमेवर १८ टक्के वार्षिक दराने व्याज भरावे लागेल. असे देयक पुढील देयक 
जारी करेपर्यंत भरणा करण्यात आले नाही , तर अशा बाबतीत त्याचे पुढील देयकात अशी व्याजाची रक्कम थकित रक्कम म्हणून 

दर्शविण्यात येईल . 
( ७ ) जागा मालक अथवा ताबेदार हा त्याच्या जवळ मीटर नोंदवही / कार्ड ठेवणे बंधनकारक राहील . अशी नोंदवही / कार्ड सुरक्षित जागी 

ठेवण्यात येईल आणि मीटर रिडिंग करणा- या प्राधिकृत प्रतिनिधीने तपासणी व पडताळणीकरिता मागणी केल्यास उपलब्ध करून देणे 

ग्राहकास बंधनकारक येईल. 
७.१९ मीटर नोंदवही/ कार्ड हा पुरावा.-- नळजोडणीचे ठिकाणी ठेवण्यात आलेली मीटर नोंदवही / कार्ड हे पाणी वापराचा प्रथम दर्शनी 

पुरावा म्हणून समजण्यात येईल. 
तपासणी .-- महानगरपालिका आयुक्त अथवा तसेच त्यांचे प्राधिकृत प्रतिनिधी हे जलमापक किंवा नळजोडणीची व पाणीपुरवठा 
वाहिनींची तपासणी करणेकामी स्थळ निरीक्षण करू शकतात . 

महानगरपालिका आयुक्त अथवा तसेच त्यांचे प्राधिकृत प्रतिनिधी हे खाजगी नळजोडणीच्या ठिकाणी खालील कारणास्तव स्थळ 
निरिक्षण करू शकतात :--- 

( अ ) जलमापक काढणे , परीक्षण करणे किंवा जलमापक बदलण्यासाठी . 
( ब ) जोडणी पाईप, जोडण्या, व्हॉल्व्ह इ. उपकरणांचे परीक्षण करणेकामी. 
( क ) पाण्याचा गैरवापर होत आहे अथवा पाणी वाया जात असल्याची पाहणी करणेस्तव . 
अशा तपासणीमध्ये जर कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी निदर्शनास आल्या तर महानगरपालिका आयुक्त लेखी नोटीसद्वारे 
ग्राहक / मालक / ताबेदार यांच्या निदर्शनास आणतील आणि दोष निवारणाकरिता जोडणी पाईप , जोडण्या, व्हॉल्व्ह इ. दुरुस्त करून 
घेणेबाबत अथवा बदलण्याबाबत निर्देष देतील . 

खाजगी नळ जोडणी खंडीत करण्याचे अधिकार 
९.१ महानगरपालिका आयुक्त अथवा त्याचे अधिकृत प्रतिनिधी यांना कोणत्याही महानगरपालिकेच्या लाईनमध्ये असलेली खाजगी स्वरूपाची 

नळ जोडणी वापर धारक मालक / ताबेदार अथवा ग्राहक यांच्यावर कोणत्याही प्रकाराने आगाऊ नोटीस न बजावता खंडीत करण्याचा 
अधिकार खालील बाबतीत राहील ;--- 
(१ ) जर कोणत्याही प्रकाराने महानगरपालिकेची परवानगी न घेता, विनामोबदला किंवा पूर्ण मोबदला न देता पाणी वापर करण्याच्या 

उद्देशाने नळ जोडणी घेण्यात आलेली असेल तर ( अनधिकृत जोडणी ). 
( २) या उपविधीमध्ये नमूद असलेली ग्राहकास कुठल्याही प्रकारे देय असलेल्या रक्कमेचा भरणा करण्यास कसुर केल्यास. अशा देय 

रक्कमेमध्ये पाणीपुरवठा देयक , वापर शुल्क , मीटर भाडे किंवा उपविधीमध्ये अंतर्भूत केलेले कुठलेही शुल्क यांचा समावेश 
राहील . याकरिता मागणी नोटीस बजावल्यानंतर एक महिन्याचे आत अशी रक्कम भरण्यास ग्राहक असमर्थ ठरला तर 


८.१ . 


८.२ 


९ . 
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( ५ ) 


( ३ ) जर मालक अथवा ताबेदार यांनी कलम नियम नंबर ८ ( २) मध्ये नमूद केलेल्याप्रमाणे नोटीस मिळाल्यानंतर अंमलबजावणी 

करण्यास कसूर केला तर . 
( ४ ) महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडून कुठल्याही कार्यवाहीबाबत लेखी नोटीस मिळाल्या नंतर मालक अथवा ताबेदार यांनी .... 
( अ ) पाणी वापर सुरू ठेऊन अथवा तसे करण्यास परवानगी देऊन महानगरपालिकेचे कुठलेही उपविधी अथवा त्याकरिता लागू 

असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचा भंग केला तर.. 
( ब ) ज्या जागेमध्ये पाणीपुरवठा करण्यात आलेला आहे, त्या जागेव्यतिरिक्त अन्य जागेत राहणाऱ्या व्यक्तिस परवानगीशिवाय 

पाणीपुरवठा केल्यास तसेच मंजूर व्यासापेक्षा जास्त व्यासाची जोडणी घेतल्याचेनिदर्शनास आले तर .. 
जर मालक अथवा ताबेदार यांनी जाणीव पुर्वक अथवा निष्काळजीपणे कुठलीही जलवाहिनी, कोणतेही मीटर , जोडण्या, लॉक किंवा 

साठवणूक टाक्यांचे नुकसान किंवा क्षती केली तर .... 
( ६ ) कायद्यामधील तरतुदीनुसार जागा मानवी रहिवासास योग्य नाही असा निष्कर्ष काढण्यात आला तर .... 
( ७ ) या उपविधीमध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीच्या विरोधात कोणत्याही प्रकाराने पाईप जोडणी अथवा जोडणीमध्ये फेरफार किंवा अनुचीत 

बदल केले गेले असल्यास .. 
( ८ ) कोणताही अपघात अथवा अन्य कारणाने बाधीत झालेल्या पाईप लाईनमधून पाणी वाया जात असल्यास .... 
( ९ ) कार्यकारी अभियंता यांच्या पूर्व लेखी संमती शिवाय , पाणीपुरवठा देण्यात आलेल्या जागेतील रहिवाशाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणचे 

रहिवाशांना पाणीपुरवठा केला जात असल्यास किंवा ज्या प्रयोजनार्थ पाणीपुरवठा करण्यात आलेला आहे, त्याचे विसंगत वापर 

केल्यास या उपविधीचा भंग केला असेल तर .. 
( १० ) जर कोणत्याही प्रकारच्या ईमारतीमध्ये अथवा जागेमध्ये कार्यकारी अभियंता अथवा त्यांच्या अधिकृत इसमास आत येण्यास मज्जाव 

केला तर अथवा तपासणी करण्यास किंवा मीटर रिडींग घेण्यास मज्जाव केला तर अथवा जोडणी पडताळणी करण्यास मज्जाव केला 


तर . 


.. 


( ११ ) सार्वजनिक आरोग्यास कोणत्याही प्रकाराने बाधा होईल असे कृत्य जर कार्यकारी अभियंता यांच्या नजरेस आले अथवा सांडपाणी योग्य 

प्रकाराने सोडण्याची व्यवस्था न केल्याचेनिदर्शनास आले तर 
( १२ ) परवाना धारक प्लंबर शिवाय आणि इतर कोणीही व्यक्ती जर पुरवठा पाईप बदली करीत असेल अथवा जोडणी जोडीत असेल अथवा 

त्याची रिपेअरींग करीत असेल तर : 
(१३ ) जर पाणी मीटर मध्ये कोणत्याही प्रकाराचे फेरफार अथवा बदल केल्याचे आढळून आले तर. 
(१४ ) पुरवठा करणारी पाईप लाईन / जोडणी मधून दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचेनिदर्शनास आले तर .... 
(१५ ) जर बुस्टर पंप अथवा अन्य जोडणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपास / अथवा संलग्न पाईपास जोडली असेल तर अशा वेळी कार्यकारी 

अभियंता त्यांच्या प्रतिनिधी मार्फत नमूद ठिकाणचा पाणीपुरवठा खंडीत करतील आणि त्याचप्रमाणे कोणत्याही प्रकाराने नोटीस न देता 
नमूद 

साहित्य जप्त करतील . जप्त केलेले सामान संबंधीत व्यक्तीस कोणत्याही कारणास्तव परत देण्यात येणार नाही. 
१० . रस्त्यामधील ग्राहक ( बाहेरच्या पाणीपुरवठ्या मधून ग्राहकास पुरवठा देण्याबाबत ) : 
या कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीच्या व्यतिरिक्त : 

या कायद्यामधील तरतुदी नुसार महानगरपालिका आयुक्त हे कच्चा माल पुरवठा करून गावातील लोकांना अथवा प्रकल्पाच्या जवळील 

लोकांना पाणीपुरवठा करतील अथवा पाण्याच्या उपलब्धेनुसार जवळील लोकांना पाण्याचा पुरवठा करतील. 
२ ) या कायद्यामध्ये कलम नंबर ५ मध्ये नमूद केलेल्या प्रमाणे पाणीपुरवठा जोडणी देण्यात येईल. 

पाणी वापर आकार / पुरवठा चार्जेस आणि ग्राहकाना पुरवठा करणाऱ्या पाण्याचे भाउ हे महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरणाने ( एमजेपी ) यानी 
ठरवून दिलेल्याप्रमाणे ( २ वेळा महानगरपालिकेने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे) आणि त्याची वसूली कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या तरतुदी 
नुसार ग्राहक आणि प्राधिकरण यांच्यामध्ये करार करून करण्यात येईल . 


३ ) 


my 
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११ . परवाना / नोंदणी प्लंबिंग : 
११.१ कामाची पद्धत : या कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या प्रमाणे सदरील काम हे परवाना धारक प्लंबरकडून प्राधिकरणाच्या देखरेखखाली 

त्यांनी दिलेल्या नियमावली नुसार करण्यात येईल . या कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणाही व्यक्तीगत माणसाला कामे दिली जाणार 

नाहीत तर ती केवळ परवाना धारक प्लंबर यालाच दिली जातील. 
११.१ कोणाही व्यक्ती, कंपनीस , भागीदारी संस्थेस अथवा संघटनेस प्लंबिगचे काम करण्याकरिता नियुक्त केले जाणार नाही तर सदरील सर्व 

कामे ही परवाना धारक प्लंबरच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येतील . 
११.२ परवाना, परीक्षा आणि प्रमाणपत्र पद्धत : 

जी व्यक्ती शैक्षणिक पात्रता आहे अशी व्यक्ती आणि जी व्यक्ती उत्तीर्ण करील ती व्यक्ती यांना प्लंबिग परवाना आणि प्लंबिंगची कामे 
करण्याचे परवाने देण्यात येतील . “ परिषिष्ट ई ” मध्ये नमूद केलेल्या प्रमाणे प्लंबिंगचे काम करणाऱ्या व्यक्तीचे शैक्षणिक अर्हता पात्र 

राहील. 
११.३ परवाना कालावधी -प्राधिकरणाने दिलेले सर्व परवाने हे दोन वर्षे कालावधीसाठी वैध राहतील आणि परवान्यावर दिलेल्या तारखे 

नंतर समाप्त होतील , अथवा प्राधिकणाने वेळोवळी ठरवून दिलेल्या नुसार योग्य ते मूल्य भरून ते नुतनीकरण केले असेल तर 
अलहीदा , असे परवाने हे दरवेळा २ वेळा कालावधी यासाठी नुतनीकरण करण्यात येते . जर परवाना रद्द बातल झालेला असेल तर तो 
नुतनीकरण करता येणार नाही तर त्यासाठी जो काही दंड असेल तो भरून तो नियमित करता येईल अथवा वेळोवेळी प्राधिकरण जे 

शुल्क निश्चित करील ते भरून ते नुतनीकरण करण्यात येईल . 
११.४ परवाना नुतनीकरण अथवा तात्पुरती बंदी : 

सदरील प्राधिकरण हे कोणत्याही प्रकाराने अटी शर्तीचे भंग केल्याचे आढळून आलेच तर नमूद नियम आणि नियमावलीचे भंग 
केल्याचेनिदर्शनास आले तर परवाना नुतनीकरण करणार नाही अथवा तो तात्पुरता बंद करतील. परवाना तात्पुरता कालावधीसाठी 
बंद करण्यापूर्वी प्राधिकरण त्यांच्या संबंधीत अधिकाऱ्याकडून त्याची चौकशी करतील. परवाना धारक व्यक्तीस त्याचा बचाव 
करण्याची संधी देण्यात येईल . जर एखाद्या व्यक्तीचा परवाना रद्दबातल करण्यात आला तर ती व्यक्ती पुन्हा नव्याने अर्ज सादर करून 

परवाना मागणार नाही. 
११.५ इतरानी परवाना वापर केला तर 

जी व्यक्ती प्लंबर परवाना धारक करणार नाही अशी व्यक्ती, तिच्या नावाने इतर कोणाही व्यक्तीस परवाना मागणार नाही व्यक्तीस 
करण्यासाठी अथवा परवाना धारक म्हणून काम करण्यासाठी . प्रत्येक परवाना धारक व्यक्तीस परवाना त्यांच्या दिलेल्या पत्त्यावर 
अथवा त्यांच्या व्यवसायाच्या पत्त्यावर आणि ज्या नावाने व्यवसाय करण्यात येतो ते नाव याबाबत त्वरित ते प्राधिकरणास त्याबाबत 

सूचना देतील . प्लंबिंगच्या परवान्यावर परवाना धारक याचा पासपोर्ट साईजचा फोटो असणे गरजेचे आहे. 
११.६ परवाना धारक प्लंबर यादी 
नमूद 

प्राधिकरण हे वेळोवेळी परवानाधारक प्लंबर यांची यादी जाहिर करतील आणि सदरील यादी ही प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडे 
उपलब्ध राहील . त्याचप्रमाणे सदरील प्रशासक यांच्याकडे रद्दबादल झालेला परवानाधारक आणि त्यांच्या परवाना नंबर देखील राहिल . 


११.७ अनामत रक्कम : 

नमूद प्राधिकरणाकडे अनामत रक्कम म्हणून प्लंबर व्यवसाय करण्याचे ठेवतील. 


११.८ परवानाधारक प्लंबर ताबा अधिकार : 


•• 


११.८ तपासणी - प्राधिकारणाने नियुक्त केलेले अधिकारी हे परवानाधारक प्लंबर यांनी केलेली कामे कधी आणि केव्हाही प्लंबर यास पूर्व 

सूचना न देता त्या त्या जागी जाऊन त्याची पहाणी करतील . 
११.८.२ हिशेबाची पुस्तके ठेवणे 

प्रत्येक परवानाधारक प्लंबर हिशेबाची पुस्तके नोंद करतील आणि अथवा प्राधिकरणाने त्यांना ज्या प्रकाराने सूचना दिलेल्या असतील 
त्याप्रमाणे ते त्यांची हिशोबाची पुस्तके नोंद करतील , त्याचप्रमाणे जर सदरील हिशेबाची पुस्तके संबंधीत प्राधिकरणाने पहावयास 
मागीतली तर ती त्याना दाखवतील . 
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११.८.३ सर्व कायदेशिर कामाचे पैसे 

प्रत्येक परवानाधारक प्लंबर हा प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्याप्रमाणे त्यांच्या कामाच्या पैशाची मागणी करतील. 
( अ ) रस्ता रिपेअरींग , गटारे, पाईप , मेन पाईप या बाबतच्या फिटींग यांना संलग्न असलेली रिपेअरींग जरी ती प्राधिकारणाची असेल 

अथवा नसेल . 


( ब ) आपल्या स्वतःच्या चुकीने अथवा अयोग्य प्रकाराने अथवा निष्काळजी पणाने काम केल्यामुळे कोणत्याही प्रकाराने काही नुकसान 

कोणाही व्यक्तीस झाल्यास अथवा त्यांच्या कामगाराना अथवा त्याचे काम करणारे यांची काळजी घेतील . 
( क ) प्लंबिंगच्या कामाचे पैसे काम करणाऱ्या कडून अस्तीत्वात असलेल्या दराप्रमाणे घेतील . 
११.८.४ परवानगी षिवाय कोणत्याही प्रकारचे काम करणार नाहीत . परवाना धारक प्लंबर हा कोणत्याही प्रकाराने पाणी जोडणी अथवा 

अतिरिक्त पाणी जोडणी अथवा तिची अदला बदल कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी करणार नाहीत अथवा रहदारीच्या रस्त्यावर, पाईप , 

अथवा गटारे , योग्य त्या प्राधिकारांच्या परवानगी शिवाय कामे करणार नाहीत . 
११.८.५ पाईप आणि फिटींग संमत करून घेणे 

काम केल्यानंतर कामाच्या बाबतीत पाईप अथवा त्याने केलेली जोडणीबाबत आणि त्याकामासाठी वापर करण्यात आलेले सामान हे 

उत्तम दर्जाचे अथवा भारतामध्ये प्रमाणित केलेल्या आणि प्राधिकरणाने संमत केलेल्या प्रमाणे असणे गरजेचे आहेत . 
११.८.६ तक्रार नंतर प्राधिकरण निर्णय 

प्लंबर यांनी केलेल्या कामाबाबत कोणत्याही प्रकाराने काही तक्रारी त्याने केलेल्या कामाबाबत अथवा त्याने वापर केलेल्या सामाना 
बाबत अथवा त्याचे काम करण्यास विलंब केला असल्यास त्याबाबत काही तक्रारी प्राधिकरण पर्यत आल्या तर अथवा त्याने मागणी 
केलेल्या पैशाबाबत काही तक्रारी आल्यातर तो ज्या ठिकाणी काम करीत असेल त्या ठिकाणी काम करीत असेल त्या ठिकाणी 

परवाना धारक प्लंबर बंद करण्यात येईल. 
११.८.७ परवाना धारक प्लंबरच्या हजेरीमध्ये कामे करणे - प्रत्येक परवाना धारक प्लंबर हा ज्यावेळी जागेवर काम चालू असेल त्यावेळी 

जातीने तेथे हजर राहील . परवाना धारक प्लंबर हे, जर त्यांना प्रत्येक वेळी साईटवर हजर राहाणे शक्य नसेल तर ते शिकावू फिटरची 

नियुक्ती कामावर देखरेख करण्यासाठी करतील आणि त्यांच्या देखरेखीखाली सर्व कामे करण्यात येतील . 
११.८.७.१ फिटर देखील प्राधिकरणाचे संमत केलेला आणि शिक्षीत राहील . परवाना धारक प्लंबर हा जर त्याने कोणाही फिटरला कामा 

वरून काढून टाकले असेल तर त्याची सूचना प्राधिकरणास देईल. 
११.९ परवाना धारक प्लंबर याची कर्तव्ये बंधने :-- 
११.९ .१ प्रत्येक परवाना धारक प्लंबर हा त्याने हातामध्ये घेतलेले काम इमानदारीने आणि जबाबदारीने करीत आणि सदरील कामे ही 

वेळच्यावेळी आणि वेळेमध्ये करतील आणि त्या कामाबाबत कारणे सांगणार नाहीत . 
११.९ .२ प्रत्येक परवाना धारक प्लंबर हा जर त्यास काम करते वेळी कोणत्याही प्रकाराने जागेवर काही अडथळे आढळून आलेच तर त्या 

बाबतच अथवा जागेवर असलेल्या पाणी पाईप लाईनबाबत अथवा अन्य कोणत्याही प्रकाराने काही खराबी असल्यास निदर्शनास आले 

तर त्याबाबत ताबडतोब प्राधिकरणास त्याबाबत माहिती देतील . 
१२ . गुन्हा 

आणि दंड 
१२.१ जाणिव पूर्वक कोणत्याही प्रकाराची पाईप लाईन खराब केली अथवा तिची नासाडी केली अथवा प्राधिकरणाच्या परवानगी षिवाय 

कोणत्याही प्रकारची जोडणी हलविणे अथवा पाणीपुरवठा देणे अशा प्रकारची कृती हा अपराध आहे आणि त्याचा दंड देखील आहे 
आणि सदरील दंड हा रुपये आईएनआर २,००० इतका आहे. आणि अशाच प्रकारचा अपराध पुढेही चालू राहिला तर त्यास 
आईएनआर रुपये १०० पेक्षा कमी नाही इतका दंड आकरण्यात येईल आणि सदरील दंड हा प्रत्येक दिवसासाठी राहील आणि त्याने 
अपराध केलेल्या दिवसापासून आरंभ होईल . 
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१२.२ जर कोणाही व्यक्तीने प्राधिकरणाने नियुक्त केलेल्या इसमास आडकाठी केली अथवा मारहाण केली तर अथवा ज्या व्यक्ती बरोबर 

प्राधिकाणाने ठेका केलेले आहे अशा व्यक्ती बरोबर कोणत्याही प्रकारचा अपराध केल्याचे आढळून आलेच तर अशा व्यक्तीस कमीत 
कमी दंड रुपये ५,००० फर्वावण्यात येईल . या व्यतिरिक्त जर कोणाही व्यक्तीचे वर नमूद केलेल्या कायद्यातील तरतुदीचा भंग केलाच 

तर कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यावर कारवाई करण्यात येईल . 
१२.३ जी व्यक्ती परवानाधारक प्लंबर नाही मात्र त्या व्यक्तीने जोडणी केली असेल तर अशी व्यक्ती अथवा काम करुन घेणारे मालक 

आणि भाडेकरू आणि एजेट हे सर्व महानगरपालिका कायद्यातील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र समजले जातील आणि त्यांना कामीत 

कमी दंड रुपये ५,००० करण्यात येईल . 
१२.४ गुन्हा केल्यास ( बेकायदेषिरपणे केलेली जोडणी नियीमत ) प्राधिकरण अथवा व्यक्ती या कायदयामधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र 

समजण्यात येतील . 
१२. ४. १ जर कोणत्याही प्रकारची पाणी पाईप जोडणी महानगरपालिकेच्या मेन पाईप मधून घेतली असल्यास आणि ती मिळकत मालक 

अथवा रहिवाशी यांच्या जागेतून घेतली असल्यास अथवा अधिकृत जोडणी मीटर मधून घेतली असल्यास त्यास हरकत घेण्यात 
आली असल्यास अथवा त्यांच्या भागाचे अथवा सर्व पैसे दिले नसल्सास अषा प्रकारची जोडणी ही बेकायदेषिर जाहीर करण्यात येईल 
आणि ती त्वरित काढून टाकण्यात येईल. घरमालक अथवा रहिवाशी यांना नमूद जोडणी ही नियमित करावयाची असल्यास त्यानी 
वापर केलेल्या अथवा त्यांनी अनधिकृतपणे वापर केलेल्या अथवा त्यांनी घेतलेल्या अनधिकृत जोडणी अधिकृत करण्यासाठी परिशिष्ट 
“ अ ” मध्ये नमूद केलेल्याप्रमाणे दर द्यावे लागतील. त्याचप्रमाणे नवीन जोडणीसाठी अतिरिक्त पैसे भरणा करावे लागतील . जर अषी 

व्यक्ती वर नमूद केलेल्याप्रमाणे करण्यास कसूर करील तर तो शिक्षेस पात्र राहील. 
१२.४.२ जर कोणत्याही ग्रुप हौसिंग अथवा अपार्टमेंट अथवा ग्रुप जोडणी हवी असेल तर , कोणाही व्यक्तीने बेकायदेशिरपणे निवासी 

कामासाठी पाणी जोडणी घेतली असेल तर अशी जोडणी तोडून टाकण्यात येईल आणि त्यास पुन्हा जोडणी देण्यात येणार नाही 
अथवा ती नियमित करण्यात येणार नाही आणि त्या जागेचा मालक अथवा त्याचा वापर करीत असलेला रहिवासी हा अनियमित 
पाणी वापर चार्जेस भरण्यासाठी पात्र समजला जाईल आणि त्यास परिशिष्ट “ अ ” मध्ये नमूद केलेल्याप्रमाणे चार्जेस भरल्यानंतर त्यास 
सिमित जोडणी देण्यात येईल . जर ते देण्यात आले नाही तर त्याची वसुली कायद्यातील तरतुदीनुसार करण्यात येईल आणि तो शिक्षेस 

देखील पात्र समजला जाईल . 
१२.४.३ कायदा संमत झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत बेकायदेशिर जोडणी घेतल्याचेनिदर्शनास आले तर अशा वेळी बेकायदेशिर जोडणी 

त्वरित काढून टाकण्यात येईल आणि जी व्यक्ती त्याचा बेकायदेशिरपणे वापर करीत होती त्या व्यक्तीवर कायदेशिर कारवाई करण्यात 
येईल अथवा अनधिकृत जोडणी अधिकृत करण्यासाठी योग्य ते दर आकारण्यात येतील परिशिष्ट “ अ” मध्ये नमूद केलेल्या प्रमाणे 
ज्या दिवसापासून हा कायदा अंमलबजावण्यात आला आहे त्यापासून त्याचप्रमाणे त्यावर दंड आकारुन अथवा अतिरिक्त दंड रुपये 

१,००० दर जोडणीमध्ये लावण्यात येईल . 
१२.४.४ जर असे निदर्शनास आले की निवासी वापरासाठी बेकायदेशिर जोडणी घेण्यात आलेली आहे तर संमत केलेल्या तारखे पासून तीन 

महिन्याच्या आत कोणत्याही ग्रुप हौसिंग अथवा अपार्टमेंट अथवा बेकायेदशिर जोडणी देण्यात आली असेल तर अथवा घेण्यात आला 
असेल तर त्याचा वापर करणारा मालक अथवा रहिवाशी अथवा बेकायदेशिर वापर करणारा ग्राहक , यांना जोडणी काढणावळ खर्च 
देणे गरजेचे राहील आणि नमूद दर हे परिशिष्ट “ अ ” मध्ये नमूद केलेल्याप्रमाणे या कायद्याच्या अंमलबजावणी पासून अथवा ज्या 
वेळेपासून जोडणी देण्यात आलेली आहे तेंव्हापासून, जी तारीख जवळची असेल ती , त्यावेळेपासून त्यावर अतिरिक्त दंड रुपये ५,००० 
दर जोडणीसाठी आकारण्यात येईल . 
जर अशा प्रकाराने रक्कम भरणा करण्यास कसूर केली तर सदरील रक्कम कायद्यातील तरतुदीनुसार ते वसूल करण्यात येतील आणि 

तो शिक्षेस पात्र राहील . 
१२.४.५ जर महानगरपालिकेने अनधिकृत जोडणी शोधून काढली आणि ती जर ३० दिवसांच्या आत नियीमत केली नाही तर त्याबाबत 

संबंधीताना नोटीस जारी करण्यात येईल आणि सदरील अनधिकृत पाणी जोडणी ताबडतोब काढून टाकण्यात येईल आणि त्याचा वापर 
करणारा ग्राहक त्यांच्यावर कायदेशिर कारवाई करण्यात येईल आणि सदरील कारवाई परिशिष्ट “ क ” नमूद केलेल्याप्रमाणे करण्यात 
येईल . आणि कायदा संमत झाल्याच्या तारखेपासून त्यांची आकारणी करण्यात येईल आणि अनधिकृत जोडणी घेतल्या दिवसापासून ते 
तोडलेल्या दिवसापर्यंत त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येतील . जर सदरील रक्कम भरणा केली नाही तर कायद्यातील तरतुदीनुसार ती 
वसूल करण्यात येईल आणि तो शिक्षेस पात्र समजला जाईल . 


३६ 
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१२.५ पुनःस्थापना : 

( अ) परिषिष्ट “ अ ” मध्ये नमूद केलेल्या प्रमाणे पैसे भरणा केल्यानंतर ग्राहकास पुनःस्थापन करण्याबाबत अर्ज केल्यानंतर , कायदा 
नियम नंबर ९.१,२,३,४,५,६,७.८,९,१० मधील तरतुदी नुसार पाणीपुरवठा खंडीत करण्यात येईल. 

ग्राहकाने जर पुर्नस्थापना पाणीपुरवठा पैसे भरणा केले तर त्यास जोडणी देण्यात येईल . 
( ब ) ग्राहकाने पुर्नःस्थापना करण्याबाबतच्या पैश्याचा भरणा केल्यानंतर परिशिष्ट “ अ मध्ये नमूद केलेल्या दराप्रमाणे पाणीपुरवठा खंडीत 

केलेल्या कायद्याच्या तरतुदी नियम नंबर ९ .१ १, ११, १२, १३, १४ ग्राहक हे दंडाच्या रकमे सहीत संपूर्ण रक्कम भरणा करतील. 
( क ) ग्राहक हा पाणीपुरवठा जोडणी पुनःस्थापना पैसे भरणा परिषिष्ट “ अ” मध्ये नमूद केलेल्याप्रमाणे करतील, जर पाणीपुरवठा कायद्यातील 

कलम नियम नंबर ९.१, १४ मध्ये नमूद केलेल्याप्रमाणे खंडीत करण्यात आलेला असल्यास. 
पाणीपुरवठा पुर्नस्थापना आणि दंड रककम भरणा केल्यानंतर ( जो असेल तर) अथवा ती ग्राहकास आगावू भरणा करावी लागेल . 
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भिवंडी -निजामपूर शहर महानगरपालिका प्रस्तावित पाणी उपविधी 

परिशिष्ट " अ " 

पाणी पुरवठा दर तक्ता 
सवलत जोडणी झोपडी निवासी व्यावसायिक 
कालावधी आकार 

इंचामध्ये 
१ ते ३ वर्षे १/२ इंच 

१५०० १८०० 

२५००० 


अ.क्र . 


औद्योगिक एक 
वर्षासाठी 


एक वर्षासाठी 


एक वर्षासाठी 


एक वर्षासाठी 


OM 


२८००० 


१ 


लागू नाही 


१८००० 


६७००० 


१०५०० 


१.५ 


लागू नाही 


४४००० 


९ ८००० 


१५ ९ ००० 


२ 


लागू नाही 


८६००० 


१२४००० 


१७८००० 


यापेक्षा जास्त 


लागू नाही 


४५ रु प्रति 


३१ रु प्रति 
किलो लिटर 


४५ रु प्रति 
किलो लिटर 


किलो लिटर 


४० रु प्रति किलो लिटर 


तात्पुरती 
बांधकामा 

साठी 
जोडणी 


२ 


पाणी वापर 


४ ते ६ 
वर्षे 


किलो लिटर 
प्रति जोडणी 
प्रति मासिक 


झोपडी 
दर प्रति किलो 

लिटर 


निवासी 
दर प्रति किलो 
लिटर 


व्यावसायिक 
दर प्रति किलो 
लिटर 


औद्योगिक 
दर प्रति किलो 
लिटर 
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३३.६ 
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७ ते ९ वर्षे 


पाणी वापर 


किलो लिटर 
प्रति जोडणी 
प्रति मासिक 


झोपडी 
दर प्रति किलो 

लिटर 


निवासी 
दर प्रति किलो 
लिटर 


व्यावसायिक 
दर प्रति किलो 
लिटर 


औद्योगिक 
दर प्रति किलो 

लिटर 
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१० ते १२ 

वर्षे 


अधिक 
पाणी वापर 
किलो लिटर 
प्रति जोडणी 
प्रति मासिक 


झोपडी 
दर प्रति किलो 

लिटर 


निवासी 
दर प्रति किलो 
लिटर 


व्यावसायिक 
दर प्रति किलो 

लिटर 


औद्योगिक 
दर प्रति किलो 
लिटर 


०-१० 
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२६.० 
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२६.० 


१०३.८ 


५७.१ 


अधिक 


५ 


पाणी वापर 


१३ ते १५ 

वर्षे 


किलो लिटर 
प्रति जोडणी 
प्रति मासिक 


झोपडी 
दर प्रति किलो 
लिटर 


निवासी 
दर प्रति किलो 
लिटर 


व्यावसायिक 
दर प्रति किलो 

लिटर 


औद्योगिक 
दर प्रति किलो 

लिटर 


०-१० 


७.० 


८.० 


२७.७ 
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६ 


पाणी वापर 


१६ ते १८ 

वर्षे 


किलो लिटर 
प्रति जोडणी 
प्रति मासिक 


झोपडी 
दर प्रति किलो 

लिटर 


निवासी 
दर प्रति किलो 
लिटर 


व्यावसायिक 
दर प्रति किलो 
लिटर 


औद्योगिक 
दर प्रति किलो 

लिटर 


०-१० 
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९ .० 
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औद्योगिक 
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लिटर 


निवासी 
दर प्रति किलो 
लिटर 


व्यावसायिक 
दर प्रति किलो 
लिटर 


औद्योगिक 
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पाणी वापर 
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परिशिष्ट- " ब " 


पाणीपुरवठा करारनामा 


सन 


हा करारनामा आज दिनांक माहे 

रोजी, आयुक्त ( महानगरपालिका 
आयुक्त भिवंडी-निजामपूर शहर, महानगरपालिका ) यानंतर इतरत्र यांचा उल्लेख यातील पहिला भागाचे पक्षकार आणि 
श्री / श्रीमती /मेसर्स 

ग्राहक यांच्यामध्ये , घर नंबर 

बांधकाम 


) 


नंबर विभाग नंबर 

सर्कल नंबर 

( यानंतर इतरत्र “ ग्राहक असा 
उल्लेख करण्यात आलेला आहे ) यांच्यामध्ये करण्यात आलेला आहे ( या संज्ञेत ज्याचा संदर्भ वा अर्थ विरोधी नसेल तर 
त्यामध्ये त्याचे उत्तराधिकारी आणि कायदेशीर वारस यांचा समावेश होतो असा अर्थ आहे ) यातील दुसरे भागाचे पक्षकार : 
यांच्यामध्ये असे मान्य आणि जाहीर करण्यात येते की : 


सदरील हा करारनामा मुंबई प्रांतीय महानगरपालिका कायदा १९ ४ ९ आणि पाणी दर विधीनुसार , कायद्याचे, वर नमूद 
केलेल्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार , त्यामधील हयात असलेल्या रीतीनुसार , जर त्यामध्ये खास करून या करारामध्ये तसा 
उल्लेख केलेला नसेल तर ; 


या करारामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व आणि शर्ती मान्य आहेत म्हणून सही केली. 


( पहिल्या भागाचे पक्षकार) 


( दुसरे 


भागाचे पक्षकार ) 


ग्राहक 


आयुक्त 


साक्षीदार : 


१ ) 


२ ) 
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" क " 


लागू नाही 


परिशिष्ट 
(१ ) पुरवठा खंडित करण्याचे शुल्क 
जोडणीचा व्यास 

झोपडी निवासी व्यावसायिक 

औद्योगिक 
दिड इंचा पर्यंत रु .२५० प्रति जोडणी रु. ५०० प्रति जोडणी । रु. १,००० प्रति जोडणी रु. १,००० प्रति जोडणी 
दिड इंचा पेक्षा जास्त 

रु . २,००० प्रति जोडणी | रू.३,००० प्रति जोडणी | रु.५,००० प्रति जोडणी 
( २ ) 

अवैध पाणी वापर शुल्क : 
( अ ) झोपडी - रु .२०० प्रति जोडणी 
( ब ) निवासी - रु .२००० प्रति जोडणी 

क ) व्यावसायिक - रु .५००० प्रति जोडणी 

( ड ) झोपडी - रु .५००० प्रति जोडणी. 
( ३ ) अवैध पाणी वापर नियमित करण्यासाठी खर्च : 
जोडणीचा व्यास झोपडी निवासी व्यावसायिक 

औद्योगिक 


१/२ इंच 


रु . २५० प्रति जोडणी | रु.१,००० प्रति जोडणी रु .४,००० प्रति जोडणी | रु.५,००० प्रति जोडणी 


१ इंच 


लागू नाही 


रु .२,००० प्रति जोडणी रु.५,००० प्रति जोडणी रु.७,५०० प्रति जोडणी 


११/२ इंच 


लागू नाही 


रु .३,००० प्रति जोडणी रु.८,००० प्रति जोडणी रु .१०,००० प्रति जोडणी 


२ इंच 


लागू नाही 


प्रति जोडणी रु .१०,००० 

प्रति जोडणी रु .२०,००० 
रु .५,००० 

प्रति जोडणी 


( ४ ) 


पुनर्जोडणी खर्च : 


पाण्याच्या वापराची पध्दत 


कलम १२.५ 


कलम १२.५ 


कलम १२.५ 

" क " 


" अ " 


" ब " 


झोपडी 


रु.१५० 


रु .१५० 


रु .१५० 


निवासी 


रु . ५०० 


रु . ७५० 


रु .१००० 


व्यावसायिक 


रु.१५०० 


रु . २२५० 


रु . ३००० 


औद्योगिक 


रु .१५०० 


रु.२२५० 


रु.३००० 
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परिशिष्ट – “ डी " 


फॉर्म नंबर : 


रुपये 


भिवंडी निझामपूर शहर महानगरपालिका, पाणीपुरवठा विभाग 
तात्पुरता / कायमस्वरुपी पाणीपुरवठा / अतिरिक्त पाणीपुरवठा आणि / अथवा पाणीपुरवठा बदल इत्यादीसाठी अर्जाचा नमुना : 
मी / आम्ही 

तात्पुरता / कायमस्वरुपी आणि अथवा अतिरिक्त पाणीपुरवठा करण्याबाबत 
अथवा नळ जोडणी खोली नंबर 
रोड 

या ठिकाणी, खाली नमूद केलेल्या कारणांसाठी पाणीपुरवठा करण्याबाबत विनंती 
करत आहे , त्याचप्रमाणे आपण घालून दिलेल्या नियम आणि नियमावलीचे पालन करण्याचे मान्य करतो, त्याचप्रमाणे 
सदरील जोडणी ही 

परवानाधारक प्लंबर यांच्याकडून करून 
घेण्यात येईल . 


विभाग 


रस्ता 


~ 


जागेचे वर्णनः- 


पत्ताः 


पाणी ज्या कामासाठी पाहिजे आहे ते 

सदरील जोडणी ही मला 
तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेली आहे. मी या जोडणीचा वापर कायमस्वरुपी करणार नाही अथवा मी लिखित परवानगी 
घेतल्याशिवाय तिचा वापर करणार नाही . 


मी / आम्ही आणि असे जाहीर करतो की , जर मला / आम्हाला वर नमूद केलेल्या परवानगीमध्ये काही बदल करावयाचे 
असल्यास अथवा त्यामध्ये अतिरिक्त वाढ करावयाची असल्यास , त्याची आपणांस आगाऊ सूचना देऊ . 
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मला / आम्हाला खाली नमूद केल्याप्रमाणे नमूद केलेल्या कारणासाठी पाणी हवे आहे : 


( अ ) आमच्या जागेसाठी एक जोडणी देण्याचे करावे. 
( ब ) मी / आम्ही अशी विनंती करतो की , प्रत्येक मजल्यावर स्वतंत्र जोडणी देण्यात यावी , आम्ही त्यांचे स्वतंत्र पैसे भरण्यास 

तयार आहोत . 


क ) 


माझा / आमचा दर दिवसाचा पाणी वापर 


लीटर इतका आहे . 


आहे . आम्ही 


( ड ) आमच्या अस्तित्वात असलेले पाणीपुरवठा 

दर दिवसाकरिता 
अतिरिक्त 

लीटर पाण्याची मागणी करीत आहोत . 


( इ ) अतिरिक्त मागणीबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे: 


अधिकृत प्लंबरची सही 


अर्जदाराची सही 


नाव आणि पत्ता : 


नाव आणि पत्ता : 


तारीख : 


तारीख : 


सूचना : 


१ . 


नको असेल ते खोडावे . 


२ . 


अर्ज जागा मालकाने अथवा त्यांच्या अधिकृत हस्तांकीतेने सही करावी आणि त्यावर परवानाधारक प्लंबरची सही 


आवश्यक . 
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पाणी उपविधी 


फॉर्म नंबर : 


( अ ) खालील कागदपत्रे आपल्या अर्जा सोबत जोडणे गरजेचे आहे : 


( १ ) मार्च 


पर्यंतचेमिळकत कर भरलेली पावती. 


( २) मालकी हक्क पुरावा म्हणून सिटी सर्व्हे पीआर कार्ड / ७/१२ उतारा / आणि अन्य कागदपत्रे . 


( ३) नोंदणीकृत करारनामा प्रत . 


( ४ ) करारनामा रुपये २० / - च्या मुद्रांकावर. 


( ५) जर गलिच्छ वस्ती म्हणून जाहीर करण्यांत आले असेल तर मिळकत कर भरल्याची पावती . 
( ६ ) इमारत परवानगी ची साक्षांकीत प्रत . 


( ७ ) ताबा प्रमाणपत्राची प्रत . 


( ८ ) विकास चार्जे भरल्याबाबतची पावती . 


(९ ) पाणी जोडणी मिळविण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र ( अर्जदार जर भाडोत्री असेल तर सदरील प्रमाणपत्र हे आवश्यक 


राहील ). 


( १० ) सिडको ना हरकत प्रमाणपत्र ( जर अर्जदार हा सिडकोच्या प्रमाणित हद्दीमध्ये येत असेल तर ). 


( ११ ) जागेचा नकाशा ( एक प्रत ). 


( १२) जर आवश्यकता असेल तर घाण पाणी निवारण नकाशा. 


( ब ) मेन्टेनन्स आणि रिपेअरींग करीता ओएमसीच्या परवानाधारक प्लंबरचे प्रमाणपत्र 
नकाशामध्ये दाखविलेल्याप्रमाणे मी बीपीएमसी कायदा, १९ ४९ मधील तरतुदीनुसार काम पूर्ण केले आहे. नमूद कामाची 
परीक्षण झाल्यानंतर पाणी जोडणी आरंभ करण्यात येईल . घर मालकांने माझेवर सोपविलेली जबाबदारीचा मी स्वीकार 
करीत आहे आणि नेमून दिलेल्याप्रमाणे तांत्रिक काम पूर्ण करून देण्याची माझी जबाबदारी राहील . जर पाणीपुरवठा यामध्ये 
कोणत्याही प्रकाराने काही दोष आढळून आलेच तर त्याबाबतची सर्व जबाबदारी माझीच राहील. 
( क ) अर्जदार यांनी नवीन पाणीपुरवठाबाबत पुरवावयाची माहिती 
( १) ज्या ठिकाणी पाणी जोडणी दिलेली असेल त्या ठिकाणचा संपूर्ण पत्ता . 
( २ ) अर्जदार हा मालक किंवा भाडेकरू असेल तर ( जर भाडेकरू असेल तर मालकाची संमती सोबत जोडली आहे काय ?) 


( ३ ) घर मालकांनी सादर केलेला नकाशा साक्षांकित केलेला आहे काय ? 


( ४) घरामध्ये पूर्वीच जोडणी दिलेली आहे काय ? नवीन जोडणी मागणी केलेली आहे काय ? 


( ५ ) जर होय असेल तर , 

जोडणीचा व्यास . 


( ६) ते नकाशामध्ये दाखविण्यात आलेले आहे काय ? 
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( ७ ) ले आऊट नंबर. कामाची जागा ही संमत केलेल्या ले - आऊट मध्ये आहे काय ? 


( ८ ) 


जर आपल्या घराच्यासमोर/ प्लॉटच्या समोर , पाणीपुरवठा लाईन अस्तित्वात असल्यास , 

तिचे स्वरुप 
(........................ ) तिचा व्यास आणि तिची खोली ? 


( ९ ) इमारत परवानगी/ पुर्णत्वाचा दाखला त्यांच्या नंबर आणि तारखेसहीत . 


(१० ) इमारतीच्या उपयोगाचे स्वरुप (निवासी / व्यावसायिक ) . 


( ११) जर आपल्या जागेचे ठिकाण नकाशामध्ये दाखविण्यात आले असेल तर . 


( १२ ) जर अर्जदार यांच्या घरा समोरील रस्ता हा बीएनसीएमसी यांच्या मालकीचा आहे काय ? 


(१३) जर नाही असेल तर , उत्खनन विभाग अथवा संबंधितांच्या कडून परवानगी घेतली आहे काय ? 
( १४ ) जर पाईपलाईन ही खाजगी मिळकती मधून घ्यावयाची असेल तर , उत्खनन करण्याकरीता संबंधितांची परवानगी 

घेतलेली आहे काय ? 
( १५ ) उत्खननासाठी रस्ता त्याचे स्वरुप ( बीटी / डब्ल्यू बी.एम./ पृथ्वी / काँक्रीट ) 
वर नमूद करण्यात आलेली सर्व माहिती ही , कलम नंबर ( क ) मध्ये नमूद करण्यात आलेली माहिती आणि अ.क्र . १ ते १५ 
मध्ये नमूद करण्यात आलेली माहिती माझे सांगण्याप्रमाणे सत्य आणि बरोबर आहे . 


तारीख : 


सही- अर्जदार 


सही- परवानाधारक प्लंबर 
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फॉर्म नंबर : 


जागेचा नकाशा : 


अर्जदाराचे नाव : 


पत्ता : 


घर नंबर / ओएमसी नंबर : 


पत्ता : 


घर नंबर / ओएमसी नंबर : 


प्लाट नंबर : 


क्षेत्रफळ : 


सिटी सर्व्हे नंबर : 


संदर्भ : 


: 


१. मूळ बीएनसीएमसी ची लाईन 


.एमएम . 


२. शाखा लाईन बीएमसीएमसी 


एमएम . 


३. प्रस्तावित पाणी जोडणी 


.एमएम . 


४. प्रस्तावित पाणी जोडणी 


( १) तात्पुरती 
( २ ) तात्पुरती ते कायमस्वरुपी 
( ३ ) नवीन कायमस्वरुपी 


( ४ ) अतिरिक्त 


( ५ ) व्यावसायिक 


( ६ ) अतिरिक्त व्यावसायिक . 
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फॉर्म नंबर : 


कार्यालयीन 


सूचना : 


तपासणी अहवाल / मत 


( डी ) ( १ ) सुरक्षा 


१ ) 


बीएनसी च्या पाणीपुरवठा नोंदीप्रमाणे, अर्जदारांच्या इमारतीमध्ये किती पाणी जोडण्या अस्तित्वात आहेत . 


२ ) 


ज्या कर्मचाऱ्याने स्थान निरीक्षण केलेले आहे त्याचे नाव, हुद्दा 


३ ) 


दिलेल्या जोडणीप्रमाणे तिचा वापर करण्यात येत आहे काय 


४ ) 


जर आपणांस खाली नमूद केलेल्या बाबत काही माहिती असेल तर, 

केलेल्या बाबत काही माहिती असेल तर , ती अवश्य सादर करावी, कायदेशीर वाद , 
मिळकत मालकी हक्क वाद अथवा बीएनसी खाना कायदेशीर नोटीस देण्यात आलेली आहे काय, असल्यास 
मालक / भाडेकरु वाद इत्यादी, असल्यास त्याची सविस्तर माहिती. 


५ ) 


नकाशामध्ये बीएनसीएमसी यानी पुरविलेल्या पाणीपुरवठा बाबत अथवा त्यांच्या व्यासाबाबत बरोबर माहिती दिली 


आहे काय ? 


६ ) 


७ ) 


८ ) 


प्लॉट अथवा कॉलनीमध्ये विकास काम पूर्ण करण्यास आलेले काय ? 
एकूण नंबर , पाणीपुरवठा जोडणी, बीएनसीएमसी यांच्या पाणीपुरवठा लाईन . 
जवळच्या पाणी 

पुरवठा जोडणीचा दाब ( दोन्ही कडील , मागचा आणि 

पुढचा ) ज्या ठिकाणाहुन बीएनसीएमसी च्या 
पाणीपुरवठा लाईन मधून पाणीपुरवठा लाईन मधून पाणीपुरवठा जोडणी घेण्यात आलेली आहे. 
तारीख आणि वेळ ज्यावेळी दाब नोंद करण्यात आला त्यावेळची. 


९ ) 


१० ) 


ज्या ठिकाणाहून दाब परीक्षण करण्यात आले त्या जागेपासून अंतर अथवा प्रस्तावित केलेल्या जागेचे अंतर 


११ ) 


पातळी मधील फरक पाणीपुरवठा जोडणी आणि दाब मापक 


१२ ) 


नकाशामध्ये दाखविलेल्याप्रमाणे अर्जदारानी पाणीपुरवठा जोडणी मिळविलेली आहे काय ? 
या जोडणीसाठी परवानगी दिल्यानंतर, अस्तित्वात असलेल्या वरच्या पातळीवरील जोडणीधारक यांना दिल्यानंतर 
तसाच्या तसाच राहील काय 


१३ ) 


( २ ) 


जोडणी खर्च 


रुपये 


१ . 


निवासी/ व्यावसायिक कुपनलिका खर्च 


२ . 


रोड दुरुस्ती खर्च 


( रोडचे स्वरुप आणि रिपेअरींग क्षेत्रफळ ) 


सिमेंट काँक्रीट रोड 
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बी.टी. रोड 


डब्ल्यू . 

बी . एम . 

रोड 


खांडकी रोड 


मुरुम / पृथ्वी रोड 


कच्चा रस्ता 


३ . 


अनामत रक्कम ( पाणीपुरवठा बील ) 


४ . 


छाननी, चौकशी रक्कम 
जर नवीन पाणीपुरवठा लाईन आवश्यक असेल तर ,तिचा खर्चकिंवा इतर खर्च असल्यास 


५ . 


एकूण रुपये 


(रुपये 


मात्र ) 


तारीख : 


नाव आणि सही 
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कनिष्ठ अभियंता / सेक्शन तांत्रिक अहवाल 


अर्जदार , श्री ....... 


घर नंबर / महानगरपालिका नंबर : 


क्षेत्रफळ : 


जर ते घराचे मालक / भाडेकरु / निवासी, असतील तर , त्यानी वर नमूद केलेल्याप्रमाणे रक्कम जमा केलेली असेल तर , 
त्याखाली नमूद केलेल्याप्रमाणे पाण्याचे जोडणी संमत करण्यात यावी. 

तात्पुरते पाणीपुरवठा जोडणी 
तात्पुरती ते कायम स्वरुपी पाणीपुरवठा जोडणी 
नवीन निवासी कायम स्वरुपी पाणीपुरवठा जोडणी. 
अतिरिक्त निवासी पाणीपुरवठा जोडणी 
नवीन कायम स्वरुपी व्यावसायिक पाणीपुरवठा जोडणी 
अतिरिक्त व्यावसायिक पाणीपुरवठा जोडणी. 
स्थळ परीक्षण दिनांक 

रोजी करण्यात आले, दिलेली माहिती बरोबर आहे / बरोबर नाही. तांत्रिक 
पाणीपुरवठा जोडणी. 
तात्पुरते पाणीपुरवठा जोडणी 
तात्पुरती ते कायम स्वरुपी पाणीपुरवठा जोडणी 
नवीन निवासी कायम स्वरुपी पाणीपुरवठा जोडणी. 
अतिरिक्त निवासी पाणीपुरवठा जोडणी 
नवीन कायम स्वरुपी व्यावसायिक पाणीपुरवठा जोडणी 
अतिरिक्त व्यावसायिक पाणीपुरवठा जोडणी. 


दिनांक 


रोजी व्यासाची पाणी पुरवठा जोडणी 
आहे /शिफारस करण्यात आलेली नाही. 


पाणीपुरवठा जोडणी शिफारस करण्यात आलेली 


नाव आणि हस्ताक्षर 


जेई / एसई / ओई 


पाणीपुरवठा भिवंडी-निझामपूर महानगर पालिका 
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उप अभियंता, पाणीपुरवठा यांची शिफारस 


वर नमूद केलेल्या विगतवार मी तपासून पाहिल्या आणि त्या बरोबर असल्याचे आढळून आले. अर्जदार 

त्यांनी 

.व्यास नवीन पाणीपुरवठा जोडणीकरिता अर्ज 
केला आहे . 


तात्पुरते पाणीपुरवठाजोडणी 

तात्पुरती ते कायम स्वरुपी पाणीपुरवठा जोडणी 
• नवीन निवासी कायम स्वरुपी पाणीपुरवठा जोडणी. 

अतिरिक्त निवासी पाणीपुरवठाजोडणी 
• नवीन कायम स्वरुपी व्यावसायिक पाणीपुरवठा जोडणी 

अतिरिक्त व्यावसायकि पाणीपुरवठा जोडणी. 


व्यास पाणीपुरवठा लाईन संमत्ती देण्यासाठी शिफारस करण्यात आलेले आहे / शिफारस 
नाकारण्यात आलेली आहे. 


तारीख : 


उप अभियंता : 
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कार्यकारी अभियंता (पाणीपुरवठा ) यांचे मत : 
संबंधीत उप अभियंता यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार , नकाशा मध्ये प्रस्तावित केलेल्याप्रमाणे पाणीपुरवठा, अर्जदार यांनी 
अटी- शथिंची पुर्तता केल्यानंतर आणि सर्व प्रकारचे पैसे भरणा केल्यानंतर , त्यांना .व्यास पाणीपुरवठा करण्यात 
येईल . 


...... 


. 


तात्पुरते पाणीपुरवठा जोडणी 
तात्पुरती ते कायम स्वरुपी पाणीपुरवठा जोडणी 
नवीन निवासी कायम स्वरुपी पाणीपुरवठा जोडणी. 

अतिरिक्त निवासी पाणीपुरवठा जोडणी 
• नवीन कायम स्वरुपी व्यावसायिक पाणीपुरवठा जोडणी 
अतिरिक्त व्यावसायिक पाणीपुरवठा जोडणी. 

व्यास , महानगरपालिका, औरंगाबाद पाणीपुरवठा लाईन , पाणीपुरवठा जोडणी संमत करण्यात आली/ पाणी 
पुरवठा जोडणी नाकारण्यात आली. 


~ 


कार्यकारी अभियंता 


पाणीपुरवठा 
भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका 


ग्राहक नंबर : 


दिनांक कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा यांनी संमत केलेल्या प्रमाणे, ग्राहक नंबर 

देण्यात 
आला. नमूद मॅटर उप अभियंता , पाणीपुरवठा यांच्याकडे योग्य त्या कारवाईसाठी सोपविण्यात आलेले आहे. 


कनिष्ठ कारकून 


कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा 


भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका 
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भिवंडी -निजामपूर शहर महानगरपालिका प्रस्तावित पाणी उपविधी 


फॉर्म नंबर : 


भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका 


( पाणीपुरवठा खाते ) 


पाणीपुरवठा जोडणीबाबत संमतीबाबत अर्जदाराना जाहीर खबर : 


अर्जदाराचे पूर्ण नाव : 
घर नंबर / प्लॉट नंबर 

विभाग नंबर 
दिनांक 

रोजीचा अर्ज नंबर 
अथवा प्लॉट साठी पत्ता 
आवश्यक तो पैश्याचा भरणा केल्यानंतर त्यांना 


मॅटर नंबर 
ठिकाण 

आपला 
वर नमूद केलेल्या प्रमाणे सदरील इमारतीसाठी 

विभाग नंबर 
व्यास जोडणी देण्याबाबत . 


* 


तात्पुरते पाणीपुरवठा जोडणी 
* तात्पुरती ते कायमस्वरुपी पाणीपुरवठा जोडणी 
* नवीन निवासी कायमस्वरुपी पाणीपुरवठा जोडणी. 
* अतिरिक्त निवासी पाणीपुरवठा जोडणी 
* नवीन कायमस्वरुपी व्यावसायिक पाणीपुरवठा जोडणी 
* अतिरिक्त व्यावसायिकी पाणीपुरवठा जोडणी. 

अधिकृत प्लंबर / परवानाधारक प्लंबर यांच्याकडून , परवाना नंबर 
यांच्या कडून खाली नमूद केलेल्या अटी शर्तीनुसार करण्यात आली. 


द्वारा श्री 


खर्चविगतवार 


रक्कम 


OM 


२ . 


३ . 


(निवासी / व्यावसायिक ) कुप 

नलिका 
रोड रिपेअरींग खर्च 
अनामत रक्कम ( पाणीपुरवठा 

बिलाबाबत ) 

छावणी आकार 
नवीन पाणीपुरवठा लाईन 
देण्याबाबत खर्च आवश्यक तो 

अथवा इतर खर्च 


४ . 


५ . 


एकूण रुपये 
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अटी : 


(१) संबंधित विभाग कार्यालयामध्ये वर नमूद केलेल्याप्रमाणे पाणीपुरवठा जोडणीबाबत पैसे भरणा केल्यानंतर देण्यात येईल. 
( २ ) ज्यावेळी पाणीपुरवठा जोडणी देण्यात येईल त्यावेळी संमत केलेल्याप्रमाणे ती देण्यात येईल . 
( ३ ) पाणीपुरवठा जोडणीसाठी केवळ आईएसआई / अथवा जी.आई.पाईप / एमडीपीई पाईप संमत केलेल्या व्यासाचे वापरणे 

बंधनकारक राहील अन्यथा ते अधिकृत आहे असे जाहीर करण्यात येईल . 
( ४) पाणीपुरवठा जोडणीचे काम दिवसामध्ये सब ओव्हरसिज / कनिष्ठ कारकून अभियंता, भिवंडी-निजामपूर शहर 

महानगरपालिका यांच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल . जर सदरील जोडणी ही सब ओव्हरसिज / कनिष्ठ अभियंता, 
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका यांच्या अनुपस्थितीमध्ये केल्यास सदरील काम हे अनधिकृत काम आहे असे 

समजण्यात येईल. 
( ५ ) अर्जावर ज्या प्लंबरची सही केलेली असेल तो प्लंबर सदरील प्लंबीग कामाच्या तांत्रिक बाबींसाठी जबाबदार समजला 

जाईल . 
( ६ ) जर कोणत्याही प्रकारची जोडणी ही पैसे भरणा केल्याशिवाय मिळविण्यात आलेली असल्यास ती अनधिकृत आहे असे 

जाहीर करण्यासाठी करण्यात येईल . 
( ७) आपणांस विनंती करण्यात येत आहे की , नमूद पाणी जोडणी ही महानगरपालिका कायद्यानुसार अर्जदारानी करावयाची 

आहे आणि त्यासाठी भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका यांना सदैव सहकार्य करावयाचे आहे अथवा जोडणी करते 
वेळी त्याना सहकार्य करावयाचे आहे . 
( ८ ) अर्जदारास पाणीपुरवठा जोडणी संमत झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत अर्जदाराने संबंधित विभाग कार्यालयामध्ये 

नमूद केलेल्याप्रमाणे रकमेचा भरणा करावयाचा आहे आणि अथवा अन्यथा तसे करण्यास कसूर केल्यास सदरील 
परवानगी रद्दबातल करण्यांत आलेली आहे असे समजण्यात येईल . त्यानंतर अर्जदाराने जोडणी मिळविण्यासाठी 
स्वतंत्रपणे पुन्हा अर्जदाराचे अर्ज 

सादर करणे गरजेचे आहे. 
पाणीपुरवठा दिनांक 

अन्वये कार्यकारी अभियंता यांच्या संमतीनुसार देण्यात आलेला आहे. 


उप अभियंता, 

पाणीपुरवठा विभाग , 
भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका 


प्रत रवाना : 


१ . 


मा . कार्यकारी अभियंता (पाणी कामे ) बी.एन.सी. महानगरपालिका , यांना माहितीसाठी 


२ . 


विभाग अधिकारी, विभाग 


बी.एन.सी. महानगरपालिका, यांना माहितीसाठी 


३ . 


अर्जदार श्री . 


यांना माहितीसाठी 


४ . 


प्लंबर श्री . 


यांना माहितीसाठी 


उप अभियंता, 

पाणीपुरवठा विभाग , 
भिवंडी-निजामपूर शहर महानगर पालिका. 
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फॉर्म नंबर :-- 
परवानाधारक प्लंबर यांच्याकडील प्लंबिंगचे काम पूर्ण झाल्याचा दाखला असे प्रमाणित करण्यात येतो की , मी / आम्ही 
पाणी जोडणी नंबर 

चे प्लंबिंगचे 

काम , खाली नमूद 

केलेल्या ठिकाणी केले. 
त्याची तपासणी करून जोडणी दिली . 
विभाग नंबर 
रस्ता 
ब्लॉक नंबर 


•. 


घर नंबर 


अस्तित्त्वात असलेले पाणी जोडणी नंबर ( असल्यास): 
मागणी केलेल्या व्यक्तीचे नाव : 
मालक यांचा पत्ता 
अर्जदाराचे नाव 


•. 


पत्ता 


मूळ आकार 


.. 


.. 


जेथे मूळ आहे तसे पत्ता 
सर्व्हिस पाईपची साईज 
किती नळ दिले 
इतर काही जोडणी असल्यास , 
रोड कटींग आणि रिपेअरींग खर्च 
भरलेली रक्कम रुपये 
पावती नंबर : 

तारीख : 
( पावती जोडावी ) 


तारीख : 


परवानाधारक प्लंबरची सही 
नाव आणि पत्ता परवानाधारक प्लंबर . 


प्राधिकरण अहवाल 


प्रमाणित करण्यात येते की , कम्युनिकेशन पाईप आणि विभागणी पाईप पाणी जोडणी करण्यात आली, अस्तित्त्वात 
असलेल्या कायद्याच्या तरतुदी सारखे करण्यात आले घाणपाणी वाहून नेण्यासाठी समाधानकारक व्यवस्था करण्यात आलेली 
आहे . 


नमूद कनेक्शन हे दिनांक : 
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प्राधिकरण 


परिशिष्ट “ इ ” 


प्लंबिंग परवानाबाबत 


१ . 


प्लंबिंग परवाना देण्याबाबतच्या अटी.-- 


१.१. जी व्यक्ती खाली 

नमूद 

केलेल्या बाबतीत परीक्षा उत्तीर्ण होईल त्यास 
( अ ) भारतीय नागरिकत्व असलेली व्यक्ती 


( ब ) तो कमीत कमी १८ वर्षे वयाचा असावा 


( क ) प्लंबिंग कामासाठी आय.टी.आय. यांनी दिलेले प्रमाणपत्र अथवा व्होकेशनल संस्था अथवा ऑल इंडिया कौन्सील 
ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन , यानी दिलेले प्रमाणपत्र अथवा इन्स्टीट्युट ऑफ इंजिनियअर्स अथवा ऑल इंडिया कौन्सील 
ऑफ टेक्नीकल एज्युकेशन अथवा कमीत कमी ५ वर्षांसाठीचा काम केलेल्याचा दाखला परवानाधारक प्लंबर यांच्याकडील 
आणि अथवा तो परवानाधारक प्लंबर यांच्या बरोबर प्लंबींगचे काम करीत असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र . 


१.२. प्राधिकरणाने अर्जदारास दिलेला प्लंबिंग परवाना त्यास परीक्षेस बसण्याची सक्ती न करता, जर तो डिप्लोमा होल्डर 
असेल सिव्हील इंजिनिअरींगमधील आणि त्याने वर नंबर १.१ मध्ये नमूद केलेले अटी - शर्थी पूर्ण केलेल्या आहेत अथवा त्यास 
अन्य प्लंबिंग प्राधिकरणाचे प्लंबिंग परवाना दिलेला आहे, ज्या प्रमाणपत्रामध्ये नमूद केलेले आहे की , सदरील व्यक्ती परवाना 
देण्यास लायक आहे . प्राधिकरणाचे डिप्लोमा होल्डर यांना परीक्षा सक्तीची केलेली नाही. 
१.३ . नमूद परीक्षेमध्ये एक लेखी पेपर आणि सराव परीक्षा असते . २- अ मधील उमेदवारास देण्यात येणाऱ्या अभ्यास क्रमाचे 
अर्जदारास परीक्षा द्यावी लागेल , त्यानंतर त्यास परवाना देण्यात येईल , त्यास कमीत कमी ४० टक्के मार्क थिअरीमध्ये असणे 
गरजेचे आहे , आणि ५० टक्के मार्क सरावामध्ये आवश्यक आहेत . सराव परीक्षा स्वतंत्र घेण्यात येईल आणि दोन्ही मिळून 
५० टक्के मार्क सरावामध्ये आवश्यक आहेत . सराव परीक्षा स्वतंत्रपणे घेण्यात येईल आणि दोन्ही मिळून ५० टक्के मार्क 
आवश्यक आहेत . 
१.४ . प्लंबिंगचे परवाना ज्या व्यक्तीस दिला जाईल त्यास प्राधिकरणाची परीक्षा देणे गरजेचे आहे. ते एक कमिटी स्थापन 
करतील त्यामध्ये आरोग्य अधिकारी, शहर अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता , पाणी कामे आणि नोंदणीकृत प्लंबर उच्च दर्जा 
यांचा समावेश राहील. 
१.५. परीक्षकांची कमिटी आवश्यक ते सर्व नियम आणि नियमावली परीक्षेबाबत मिळवितील . ते त्यामध्ये त्याची पद्धत नोंद 
करतील आणि अर्ज सादर करण्याबाबत वेळ निश्चित करतील जेणे करून उमेदवाराला परीक्षेला बसणे शक्य 
होईल.अर्जदाराने अर्ज भरल्यानंतर त्यास परीक्षेसाठी बसविण्यात येईल परवानगी देण्यात येईल . 
१.६. प्राधिकरण हे कंपनी अथवा कॉर्पोरेशन यांना जे प्लंबिंग कामामध्ये आहेत त्यांना, कामाचा योग्य तो मोबदला घेऊन प्लंबर 
पुरवठा करतील अथवा परवानाधारक प्लंबर पुरवठा करतील . तरीही त्या व्यक्तीची जबाबदारी आहे की त्याचे संबंधित 
प्राधिकरण यांच्या कडून प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे . नमूद प्राधिकारण हे अशा वेळी कंपनी अथवा कॉर्पोरेशनला दिलेला 
प्लंबिंगचा परवाना रद्दबाबतल करील. 
२. परीक्षेचा अभ्यासक्रम.-- सदरील अभ्यासक्रम प्रमाणित आहे आणि ते केवळ प्लंबिंग कामासाठीच मर्यादित आहे. 


२.१ . 


लेखी पेपर 


खालील अभ्यासक्रम प्लंबिंग परवाना देण्यासाठी लेखी पेपर सही राहील .-- 
( अ ) वेळ ३ तास 

ब ) जास्तीत जास्त मार्क १०० 
( क ) विभाग -१-पाणीपुरवठा 
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१. पाणी पुरवठ्याबाबत स्थानिक कायदे. नवीन जागेसाठी पाणी जोडणी पद्धत . 
२. पाणीपुरवठा आणि पाणीपुरवठा फिटींग याबाबत इंडियन स्टॅन्डर्ड इन्स्टिट्युट यांनी प्रमाणीत केलेले आवाजाबाबतचे ज्ञान 


आणि सराव. 


३. हेड्रॉलीक्स - ओपन चॅनेलमधून गळती, पाईपातून , हेड्रॉलिक आणि वाटप डिझाईन पद्धत कॉलनी आणि हौसिंग याबाबत . 
४. पाईप ठेवणे आणि तिचा आकार . 
५.फिक्चर- स्पेशियल इत्यादी 
६. मेन टेपींग, कॉर्पोरेश कॉक , मिटर्स , इत्यादी 
७. स्कॉल साईज पंप्स - पाणी वाहून नेण्यासाठी लागणारे निरनिराळ्या साईजचे. 
८. साठवणूक - जमिनीखाली, वर , ज्या कारणाने समाधानकारक पाणीपुरवठा होऊ शकेल जेणे करून पाणी अपव्यय 
टाळता येईल. 
९ . सामान्य लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी, क्रास कनेक्शन , बँक सिफॉन इत्यादी आणि रेडीमेड 
१० रोगबिजरहीत करणे- केमिकल वापरुन , रोबिजरहीत वापर करून . 
११.पाण्याचे नमुने तपासून पहाणे केमिकल्स अथवा बॅक्टेरीया 
१२. भाग २ - ड्रेनेज 
१. इमारतीची गटारे स्थानिक नियमावलीनुसार करण्यात येतील . 
२. इंडियन स्टॅन्डर्ड इंन्स्टिट्युट ने प्रमाणित केलेल्या आवाजाच्या माहितीप्रमाणे इमारतीची गटारे सेप्टीक टँक इत्यादी फिटींग 
करतील . 
३. नाला झाकलेले गटार - दोष शोधून काढतील. 
४. निरनिराळ्याप्रकारच्या मुताऱ्या 
५. हेड्रॉलीक झाकलेली गटारे- कॉमन फॉर्म्युला , झाकलेले गटाराचेडिझाईन कॉलनी आणि हौसिंग प्रकल्पाबाबत . 
६. मेनहोल्स , ड्रॉप मेनहोल्स , कॅच पिट्स, ग्रीस टॅप आणि इतर प्रकारची टॅप्स. 
७. बंद गटारातील वायुविजन , खेळती हवा , 
८. बंद गटारे झाकणे - दगडाची, क्रांक्रीटची इत्यादी. 
९. घर प्लंबिंग सिस्टीम बाबत- दोन पाईप -एक पाईप -ज्यामधून हवा खेळती राहील, त्यांना लागणारे साहित्य इत्यादी . 
१०. जोडणी तपासणी - हेड्रॉलीक आणि आग परीक्षण घरगुती गटाराबाबत . 
११. घर गटारे आणि मेन्टेनन्स , साफ करणे आणि परीक्षण करणे 
१२. घरगुती कामासाठी सेप्टीक टँक - बांधणी, मातीची डीझाईन, ओढून घेण्याची क्षमता. 
१३. गटारे इत्यादीच्या दोशमुळे सार्वजनिक आरोग्यास काही हानी झाल्यास 
२.२ सराव परीक्षा 
जास्तीत जास्त मार्क १०० प्लंबिंग कामासाठी सराव चाचणी परीक्षा असते . परीक्षक हे जागेवर त्याबाबत परीक्षा घेतात 
उमेदवार यांना प्लंबींग कामाबाबतच्या सर्व प्रकारच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागते, प्लंबिंग सायन्समधील सर्व गोष्टींना 
सामोरे जावे लागते, जे लेखी परीक्षेमध्ये विचारण्यात येते त्या सर्व गोष्टींना सामोरे जावे लागते. ( २.१ ). 


जीवन सोनावणे, 


आयुक्त , 
भिवंडी -निजामपूर शहर महानगर पालिका. 
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BHIWANDI NIZAMPUR CITY MUNICIPAL CORPORATION , BHIWANDI 

Water Supply Bye-Laws 
The Maharashtra Municipal Corporation Act 460 (A ) ( B ) 
No. B.N.C.MC./W.S.B.L./1955/2015.---Copy of Water Supply Bye- Laws are kept open for 
inspection for the public during office hours in Corporation head office in water supply dept. 
Those who wish to file their suggestion /objection in respect of said Bye -Laws shall submit their 
application to the Municipal Corporation in writing within 30 days from date of publication of 
this notice . 

Only the objections/suggestions recived in the stipulated period will be considered by the 
Municipal Corporation before finalization of Bye Laws. 


JEEWAN SONWANE , 


Bhiwandi, dated 8th January 2015 . 


Commissioner 


Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation . 


BHIWANDINIZAMPUR CITY MUNICIPAL CORPORATION 


DRAFT 


“ The Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation 


Water Supply and Charges Bye - Laws 2011 ” 
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BHIWANDINIZAMPUR CITY MUNICIPAL CORPORATION 


WATER SUPPLY BYE LAWS -2011 


1 . 


Short title , extent and commencement : 


1.1 


1.2 


1.3 


These bye’laws shall be called “ The Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation water 
supply & Charges byelaws 2011” . 
These bye’laws shall apply to water supply activity and allied works in area under 
jurisdiction of Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation and shall also apply to 
grant or refuse water supply to enroute consumers . 
These bye’laws shall come into force with effect from 

And if there is a conflict 
between the requirements of these bye’laws and requirements of any other existing 
bye’laws, rules and regulations in force . The provisions of these bye’laws shall prevail. 
Definitions.-- In these byelaws unless there be something repugnant in the subject or the 
context otherwise requires the definitions given as below shall have meaning indicated 
against each of them . 
Words and expressions not defined in these bye’laws shall have name and meaning or sense 
as in The Bombay Provincial Municipal Corporation Act , 1949 . 
“ Act ” means The Bombay Provincial Municipal Corporation Act , 1949 amended from time to 
time. 


2 . 


2.1 


2.2 


2.3 


2.4 


2.5 


2.6 


2.7 


“ Approved ” means approved by authority having jurisdiction . 
“ Authority” means the authority which has been created by a statute and which for the 
purpose of administrating the bye’laws, may authorize a committee or an official or Special 
Purpose Vehicle formed for the purpose to act on its behalf. 
" Authorized officer ” means any officer authorized by authority / Municipal Commissioner 
for the purpose of enforcement of these bye’laws. 
“ Appendix ” means Appendices appended to these bye’laws. 
“ Billing Cycle ” means either monthly / bi -monthly / quarterly /half yearly / yearly period of 
supply /consumption of water for which bill is decided by Authority / Commissioner . 
" Commissioner" means the Municipal Commissioner for the Bhiwandi Nizampur City 
Muncipal Corporation and shall include Executive Engineer, Water Works and any other 
duly authorized Officer or Officers as may be authorized for the purposes of these byelaws 
by the Municipal Commissioner . 
" Corporation ” means the Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation . 
“ Consumer” means the person using the water from any Water Works of the Corporation or 
any person or persons otherwise liable to corporation under provision of the said Act and 
these bye’laws for water rate and water charges and shall include Govt ., Semi Govt. 
corporate body, public or private institution , firm or establishment making use of such 
water . 
" Communication pipe” means that part of service pipe which vests in the water undertakes . 
It starts at the Corporation s water main and terminate at a point which differs according to 
the circumstances of the case . 

Consumer s pipe ” means the portion of service pipe used for supply of water and which is 
not the property of Authority . 


2.8 


2.9 


2.10 
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2.11 
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2.12 “Corporation Stop cock ” means the stop cock which controls the supply of water from a 

Corporation water main . 
2.13 " Cross -Connection means a connection between two normally independent pipe lines which 

permits flow from either into the other . 
2.14 “ Distribution pipe” means the consumer pipe which is not subject to water pressure from 

the Corporation Mains 
2.15 “ Diameter ” means the nominal internal diameter of pipes and fittings. 
2.16 “ Enroute Consumers” means the consumers viz . Grampanchyat, Industries, Institution 

etc. situated along source to Bhiwandi Nizampur City Muncipal Corporation judirication 
having their point of tapping from main pipe line and getting raw / treated water in the form 
of Bulk / Retail. It also includes consumers like Railway, M.E.S., Cantonment Board. 
A. Raw water consumer - Consumers from Source head works to WTP , getting raw water 

from Municipal main . 
B. Bulk / Retail Consumer Consumers from WTP upto MBR getting treated / potable 

water from Municipalmain . 
C. Enroute Consumers within City area -Consumers from MBR or storage point onwords 

which includes MES, Cantonment Board , Railway Station ,MTDC & Govt. Engineering 
College, Commercial Complex and any other consumer ready to pay the charges fixed 

by the authority . 
2.17 “ Fittings ” means coupling , flange , branch , bend , tees , elbows, unions , stop ferrule, stop tap , 

bib tap , piller tap , ball valve, meter, hydrant , valve and any other article used for the 

purpose of conveying or storing water supplied by Corporation . 
2.18 “ Licensed Plumber" means a person issued with a license as per the provisions . 
2.19 " Meter" means measuring device for recording supply /consumption of water, fitted with all 

its appliances and meter chamber and shall include the protection box or any other Device 

to protect the meter . 
2.20 " Owner" means the owner as defined in the Act. 
2.21 " Occupier” means the occupier as defined in the Act. 
2.22 “ Plumbing" : The pipes , fixtures and other appurtenances inside the premises for bringing 

in the water supply and removing the liquid and water borne wastes; and the installation of 

the foregoing pipes, fixtures and other apparatus . 
2.23 " Plumbing system ”: The plumbing system shall include the water supply and distribution 

pipes ; plumbing fittings and traps ; soil, waste , vent pipe and anti- siphonage pipes ; building 
drains and building sewers including their respective connections, devices and 
appurtenances within the property lines of the premises, and water- treating or water -using 

equipment . 
2.24 “ Potable Water ” means water which is satisfactory for drinking and meets the Standards 

requirement as per the specifaction of BIS 1500 – 91 or time to time so amended . 
2.25 " Premises ” means and shall includes passages , buildings and lands of any nature whether 
opened or closed , built on or not , public or private in respect of which a water 

rate or 
charge is payable to the Authority or for which an application is made for supply of water. 
2.26 " Quarter " means the periods from 1st April ending on 30th June , 1st July ending on 30th 

September, 1st October ending on 31st December and 1st January ending on 31st March of 
each calendar year . 


६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९ -फेब्रुवारी ४ , २०१५ / माघ ९ -१५ , शके १ ९ ३६ 


2.27 


“ Section ” means the section of the said Act . 


2.28 


2.29 


2.30 


2.31 


2.32 


2.33 


3 . 


3.1 


" Stop cock ” means a cock fitted in a pipe line for controlling the flow of water . 
" Schedule ” means schedule appended to the Act. 
“ Supply pipe ” means the pipe which extends from the Corporation Stop cock up to the ball 
cock of the storage tank , if any and consumer pipe subject to water pressure from 
Corporation Main . 
" Sanctioning Authority ” means the Municipal Commissioner or any Officer of the Municipal 
Corporation to whom the powers will be delegated by Municipal Commissioner / Authority 
on this behalf. 
“Water Service” means the supply of water by the corporation by means of pipes to any 
premises within the area of the Corporation . 

“Water Works ” means water works for public water supply include a lake, river , spring, 
well , pump with or without motor and accessories, reservoir , tank , duct whether covered or 
opened water main pipe, distribution system , engine and any machinery, land , building or 
a thing used for storage, treatment and supply of water . 
Interpretation : 
In these bye’laws, the use of present tense includes the future tense , the masculine gender 
includes feminine and the neutral, singular No. includes the plural and plural includes 
singular. The word person includes corporation or any individual or company or firm etc. 
Writing includes typing or printing and signature includes thumb impression made by a 
person who cannot write if his name is written near to it . 
Water Supply Connection / disconnection , etc. permit required : 
No person shall carryout any water supply new connection , disconnection , reconnection , 
additional connection , transfer of connection , altering size of connection , replacement of 
meter or any extension or alteration in existing water supply to be done without obtaining a 
separate permit (permission ) from the Authority . 
Authority may refuse to grant a connection in respect of any premises if he is satisfied that 
the arrangement for draining waste water from such premises are inadequate or that the 
supply of water through communication pipes is likely to cause such premises to be in an 
insanitary condition or to create a nuisance , unless such measures as it may direct are 
carried out for disposing of the waste water or for preventing the creation of insanitary 
condition or a nuisance . 
Procedure for obtaining permit (as required by rule 4 ) Water Supply Connection 
Application for Obtaining Supply Connection .-- Every consumer, requiring a new supply of 
water or any extension or alteration to the existing supply shall apply in writing in the 
prescribed form to the Authority ( See Appendix ). This includes reconnection , transfer of 
connection , additional connection , replacement of meter, mutation entry of consumers. Such 
application shall be accompanied by plans , statements in the prescribed format. 
Owner / Occupier Title .-- Every application as per rules 5 shall be accompanied by the 
documents as listed below :-- 


4 . 


4.1 


4.2 


5 . 


5.1 


5.2 


Attested copy of property tax receipt paid upto the current financial year . 
Latest property registers card or any other document acceptable to the Authority . 


(ii ) 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९ -फेब्रुवारी ४ , २०१५ / माघ ९ -१५, शके १९ ३६ 


( iii ) The site plans and connection layout . It shall show clearly the location of tapping and 

location of water meter. 
5.3 No connection with any Municipal water works shall be made or renewed until the 

certificate in regard to sub rule 4.2 and 5.7 has been given by Municipal officer appointed by 

the Authority . 
5.4 The Authority may grant or refuse water connection on receiving written application in its 

prescribed form duly signed by the licensed plumber and the consumer or with the written 
assent of the owner of the premises specifying the purpose for which water supply is 

required and the quantity likely to be consumed with its justification . 
5.5 In every case where a new connection with a Municipal water is made or an existing 

connection is renewed , all necessary communication pipes and fitting thereon shall be 
supplied by the Commissioner , and the work of laying and applying such communication 
pipes and fittings shall be executed by municipal agency under the Commissioner s orders , 
but the cost of making or renewing such connection and of all communication pipes and 
fittings so supplied and of all work so executed shall be paid by the person on whose 

application or for whose premises the connection is made or renewed . 
5.6 Every such new connection or renewed connection with its communication pipes and fittings 

shall thereafter vest in the Corporation and be maintained at the charge of the Municipal 

fund as a Municipal water works . 
5.7 All supply and distributing pipes and cisterns and fittings not vesting in the Corporation as 

aforesaid shall be laid and applied under the supervision and to the satisfaction of a 
municipal officer appointed by the Commissioner in that behalf , who shall give and sign a 
certificate , free of charge, when such supply and distributing pipes, cisterns and all 
necessary fittings, have been laid , applied and executed in a satisfactory manner and when 

proper and sufficient arrangement have been made for draining off waste water . 
5.8 All supply pipes shall be laid in the ground not less than 2 feet below the surface in such a 

manner as to avoid damage to the pipe or fittings or waste or contamination of water . All 
supply pipes laid inside the building shall be accessible and not embedded in the plaster or 
brick work of any wall. 
No supply/ communication /distribution pipe shall be allowed to be laid under / on the 

ground within a distance of 1.5 m . from any low /medium voltage electric service line . 
5.9 The consumer shall not fix the taps in a courtyard or outside the premises , no water 

supplied shall be used by providing taps in a courtyard or outside to be used by the public 
without special permission in writing from the Commissioner nor shall any taps be fixed in 
a close proximity of latrines , open drains or places where injurious gases are likely to be 

produced 
5.10 Bulk Supply Subject to the provisions as per rule 5.18 of these bye’laws in the case of 

large housing colonies or where new services are so situated that it will be necessary for the 
Authority to lay new mains or extend an existing main , full information about the proposed 
housing scheme shall be furnished to the Authority ; information shall also be given 
regarding their phased requirements of water supply with full justification . Such 
information shall include site plans, showing the layout of roads, footpaths, building and 
boundaries and indicating thereon the finished line and level of the roads or footpaths and 
water supply lines and appurtenances . 
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5.11 Completion Certificate : -- On completion of the plumbing work for the water supply system , 

the licensed plumber shall give a completion certificate in the prescribed form ( see Appendix 

D ) to the Authority for getting the water connection from the mains . 
5.12 Temporary connection : -- The Authority may supply water for the purpose of construction 

and the consumer may apply for the same as per the provisions of these bye’laws. The 
maximum permissible period will not be more than one year : 
Provided the water charges shall be according to the rates prescribed in Appendix “ A ” and 

consumer shall pay water consumption security deposit in advance . 
5.13 A temporary water supply connection on meter may be given to a consumer for a period not 

exceeding one year : 
Provided the application for the same shall be made according to these bye laws and shall 
pay water consumption security deposit in advance and shall be charged as per the rates 

prescribed in Appendix “ A ” for relevant category . 
5.14 Scrutiny Application .-- The application should be accompanied by attested copy of receipt of 

payment of permit application fee and scrutiny fee as given below : --- 
Application Fee 
Diameter of Slum 

Residential Commercial Institutional Industrial 
connection 


Upto 1” inch 


Rs. 10 / 


Rs. 50 / 


Rs. 100 / 


Rs. 100 / 


Rs.100 / 


Rs. 100 / 


Rs. 200 / 


Rs . 200 / 


Rs . 200 / 


Above 1 ” N.A 
upto 2 " inch 


Above 2 inch 


N.A 


Rs. 500 / 


Rs. 500 / 


Rs.500 / 


Rs. 500/ 


Scrutiny Fee .-- Scrutiny fee shall be taken as three months water charges, or 10 times 
application fee whichever is higher. 
It shall be mandatory for the Authority to dispose the application of permit by 
communicating either sanction or refusal within 15 days from the date of receipt of 
application provided nothing shall be construed to authorize any person in case such 

communication is not made. 
5.15 Appeals Any applicant aggrieved by an order of refusing the permit or not disposing the 

application within 15 days he may prefer an appeal to Municipal Commissioner or the 

Authority as nominated by the Commissioner within 10 days from the receipt of such order . 
5.16 Revocation of Permit .--- Authority may revoke any permit issued under the provision of 

these bye laws if the Authority is satisfied that such permission was granted in consequence 
of any material misrepresentation or fraudulent statement contained in the application 
given or information furnished under these bye’laws or of further information , if any , 
furnish , he may cancel such permission , and any work done there under shall be deemed to 

have been done without his permission . 
5.17 Bulk Supply to Mega scheme.--- In the case of mega housing scheme or colonies or multi 

apartments with group housing or where new services are so situated that it will be 
necessary for the developer , builder, any person to lay new water mains or extend the 
existing water mains or to lay new water supply network full information about the 
proposed scheme shall be furnished to the Authority which shall include . 
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(i) Permitted plans issued by town planning department of BNCMC showing the layout of 

roads , buildings and layout & network of water mains with all appurtenances , ground or 

elevated reservoir (if any proposed ). 
(ii) The designs for reservoir if any approved by competent Engineering Authority . e.g. Govt. 

College of Engineering. 
(iii ) Probable cost of the work i.e. E.S.R., G.S.R., Providing and Laying of water supply pipes etc. 

estimated by Chartered Engineer . The details shall include bill of quantities , specifications 
of material, justification of rates. 
The Authority may grant the permissions to carry out the development work after scrutiny 
or may advise rectification in regard to specifications and designs. The Authority shall 
charge 5 % of the estimated cost as scrutiny fee and 17.5 % as supervision charges. 
The Authority may grant connection permission after completion of the work as envisaged 
in above rule provided the builder/ developer shall submit completion certificate issued by 

the Authority with application for connection as per rule 5 . 
5.18 If the consumer not being owner of a house but occupier wants , water supply connection 

from the Corporation supply pipe, may apply for the same under bye’laws rule 5 above 
provided that he will have to deposit water consumption security deposit in addition to the 

prevailing connection charges as per rule 7.18 : 
6 . Water Supply Use and Classification : 
6.1 Residential .-- The Water supply provided to following category of consumers shall be 

classified as residential. 
(i ) 

The buildings primarily used as dwelling houses , for residential purpose. 
( ii) Apartments, multi storied flats, buildings intended to be used for sleeping 

accommodations for normal residential purpose with or without cooking or dining or 

both facilities which shall exclude dormitory and lodges available on rent commercially. 
(iii) The buildings and lands solely used for the purposes, connected with the disposal of 

dead . 
( iv) The house or commercial space used for the purpose of mess (khanval/Bissi) . 
(u ) The buildings and lands or portions there of solely occupied and used for public 

worship or for public charitable purpose . 
The following buildings and lands or portions thereof shall not be deemed to be solely 
occupied and used for public worship or for a public charitable purpose namely . 
( a ) Buildings or lands or portions thereof in which any trade or business is carried on . 
(b ) Buildings or lands or portions thereof in respect of which rent is derived whether 

such rent is or is not applied solely to religious or charitable purposes 
6.2 . Commercial.---- The Water supply provided to category of consumers other than residential 

use mentioned in rule 6.1 shall be classified as commercial. The connection serving any 
institute / proprietor / organization like Hostels, Shops , Theatres, Laundries, Community 
halls , private hospitals, Hotels etc. which are being run for profit; is termed as commercial 
connection 


6.3 


Industrial.---- The connection serving industries like oil mills, dal mills, paper mills , ice 
factories, service stations, workshops, foundries packaging industries or any other industry 
which consumes water for producing the final product directly or for the purpose of serving 
domestic needs of the people working or staying in the premises of industries; is termed as 
industrial connection . Water supplied to lawns, swimming pools , Pure water bottling plant, 
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6.4 


Ice -cream factories, Ice cube factories, Amusement park , Packed fruit juice plant, Water 
parks, Dying factory, Sizing factory, Tire remolding factory would be considered as 
industrial connection . 
Institutional.--- The buildings and lands vesting in the ( Govt. & Bhiwandi Nizampur City 
Municipal Corporation ) used solely for public purposes and not intended to be used for 
purposes of trade or profit . Water tariff would equal to the residential charges. 
Slums .--House falling in the category of single storey hut ( house without concrete slab ) 
and Non RCC constructed house with less than 325 Sq. feet area would be considered as 


6.5 


slum 


(a ) In no case the water connection of size more than 0.5 inch would be sanctioned to the slums. 
7 . Water Meters, Water Tariff and User Charges .-- It shall be incumbent upon every 

consumer availing Corporation water supply prior to and after the date of sanction of these 
bye-laws having water connection either on meter or without meter shall fix water meter to 

his connection and shall keep meter in normal and working condition . 
7.1 Water meter The Authority may give notice to any consumer of water supplied by the 

corporation to fix a water meter to be provided by the authority on rent to his supply line 

within the specified time mentioned in such notice . 
7.2 The rent per month for the use of the meter provided by Commissioner shall be as 

determined by the Commissioner , from time to time and the normal repairs and 
maintenance of meters shall be at the cost of the Corporation provided the meter is not 

damaged , tampered or seal broken . 
7.3 The Consumer shall be responsible for safety of the water meter and also shall be 

responsible for theft , damage by fire or accident or otherwise in which case another meter 

will be substituted at consumer s cost . 
7.4 Before the water meter is fixed to the communication pipe it shall be tested and sealed by 

the Executive Engineer , Water Works or any other officer / institution authorized in this 
behalf. 


7.5 


7.6 


7.7 


On the failure to comply with the notice issued under rule 7.1, the water supply shall be 
liable to be cut off on the expiry of the notice period . 
The consumer shall provide un -hindered access to the meter reader or any authorized 
representative for reading and inspecting the condition of the meter and to undertake any 
maintenance or repair of the meter . 
In case the meter is found damaged , tampered or seal broken , the same will be replaced by 
Commissioner and the consumer will have to pay fresh meter rent at the prevailing rates . 
Meter shall be fixed within the premises of the consumer at safe and suitable place , 
probably at 30 cms. distance from the plot boundary of the housing or building structure . 
Consumer shall take all precautionary measures at his own cost to fix a meter box for safety 
of meter and shall be liable for any damage , sabotage or tampering caused to the meter and 
for costs of repairs or replacement except those of normal wear and tear . 
Consumer shall keep the meter always in readable condition . 


7.8 
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7.9 Prohibition of fraud in respect of meters.---- (i) No person shall fraudulently - 

( a ) alter the index to anymeter or prevent any meter from duly registering the Quantity 

of water supplied ; 
(b ) Abstract or use water before it has been registered by a meter set up for the Purpose 

of measuring the same. 
(ii ) The existence of artificial means under the control of the consumer for causing any such 

alteration , prevention , abstraction or use shall be evidence that the consumer has 

Fraudulently affected the same. 
7.10 If on an examination the meter provided by the Commissioner is found to be out of order 

and consequently not registering the consumption correctly , the average of consumption 
during last twelve months period or entire of the lesser period when the meter was working 
shall be the basis for calculating the average monthly consumption for the bills to be issued 

till the meter is repaired or replaced by the Commissioner. 
7.11 In case the consumer applies that the meter is registering excessive reading due to passage 

of air and the Executive Engineer , Water Works is satisfied that the complaint is genuine, 
the ascertained overcharge, if any , found due on this account, from the date of application 

till the defect is removed shall be adjusted in the bills due . 
7.12 Notwithstanding anything contained in these byelaws if, on an examination , any meter if 

found out of order and not registering the consumption correctly or meter is under repair 
the consumption shall be computed on any one or more of the following basis as may be 
decided by the Commissioner at his discretion or his authorized officer. 
( i) On actual consumption recorded by the meter the same is found on test to register up 

to 5 percent slow or fast. 
(ii) On the highest registered consumption during last six months period or entire of the 

lesser period when the meter was working . 
( iii) On the consumption of the corresponding period ofthe previous year. 
(iv ) On discharging capacity of the connection having regard to its size , length , hours of 

supply etc. but not exceeding twice the maximum monthly consumption recorded 

during previous 24 months . 

(u ) On such reliable data as may be considered reasonable . 
7.13 For the purpose of these rules a meter shall be deemed to be out of order, if :--- 

( I) It is found on test to be registering either more than 5 percent fast or more than 5 

percent slow . 
(II) It has failed while on water connection to register consumption of water drawn through 

it . 


(III ) The total consumptions recorded by it is lower than the total of the consumptions 

recorded by connected subsidiary meters by more than 5 percent . 
( IV ) When there is obvious error in recording consumption recorded by the meter having 

regard to consumption recorded under the past or subsequent readings and other 
circumstances of the case . 


7.14 


If on an examination any meter is found to be damaged / tampered / seal broken or not on 
site, consumption for period from last registered consumption of old meter till the new 
meter is fixed shall be calculated , at the rate of five times of average of consumption 
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7.15 


7.16 


7.17 


7.18 


recorded during last twelve months period or entire of the lesser period during which the 
meter was working. 
In case of dispute regarding the correctness of water charges bills by meter measurements , 
the consumer concerned will have to pay in advance deposit equivalent to 50 percent of the 
disputed bill, failing which no dispute shall be entertained under any circumstance . 
In deserving cases , however, the Municipal Commissioner shall have the right to reduce the 
amount of this deposit . 
The consumer may request the Commissioner/ Authority to test the meter if in his opinion , 
it fails to register the consumption properly . The cost of testing shall be as decided by the 
Commissioner/ Authority from time to time and shall be borne by the consumer and 
ascertained overcharge if any shall be adjusted in the water bills of the consumer for the 
preceding billing cycle only . In case of an under charge, the consumer shall be liable to pay 
the difference for the preceding billing cycle only . A marginal error of 5 per cent shall be 
ignored . 
If the meter supplied by the Commissioner/ Authority is in error, no testing fee shall be 
charged . 
The consumer himself shall not in any case interfere with the meter or disconnect its fitting. 
The Executive Engineer ,Water Works or Authorized agency may remove any meter for the 
purpose of testing the accuracy there of for examination of repairs in order to substitute 
another at any time as he finds it necessary and also in case of discontinuation of the water 
supply . 
Water tariff and User Charges : --- 
i. All water supplied from the Corporation Water Works shall be charged per Connection 

per month in the respective category according to the quantity consumed / registered by 
the meter or otherwise as per approved yearly tariff of corporation (Category wise / 

Diameter wise ) according to the rates prescribed in the Appendix “ A ” 
ii. Water supplied to an authorized connection but having no meter fixed / faulty meter / 

non working meter on water connection and illegal connection declared in the illegal 
connection regularization drive implemented by Commissioner prior to sanction of these 
revised bye -laws but having no meter fixed on water supply line shall be charged for 
fixed yearly charges per month per connection according to the rates prescribed in the 

Appendix “ A ” till the date themeter is installed on such connection . 
iii . Every consumer will have to sign an agreement in the prescribed form as per Appendix 

“ B ” for supply of water on meter and will be bound by the terms and conditions of the 
said agreement. Every consumer will have to keep a deposit as security against the 

meter supplied to him according to the rates fixed by Commissioner from time to time. 
iv . The deposit accepted for the meter supplied by Commissioner shall be returned at the 

time of disconnection of water supply by consumer provided that the meter is in working 
condition . If meter is found in damaged , tampered on unserviceable condition the 

deposit shall be forfeited at the time of disconnection . 
v . Every consumer availing Corporation water supply prior to and after the date of 

sanction of this bye -laws having connection either on meter or without meter shall have 
to keep a one year water tariff deposit as a “ Water consumption security deposit ” for 
payment of water consumption charges according to the rates 
in Appendix “ A ” 


prescribed 
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7.19 


8 . 


C. 


vi. Payment of water charges shall be required to be made before the last date given for 

payment on the bill annually , bi- annually , quarterly , bi -monthly or monthly as may be 
decided by the Municipal Commissioner . The consumer who does not make payment 
before such given due date will be liable to pay surcharge at the rate of 18 % per annum 
on the total charge payable on the date of making the payment calculated on monthly 
basis . If the bill is not paid till the issue of next bill then the surcharge on the above 

rates shall be included in the next bill as arrears . 
vii. It shall be incumbent on the owner or occupier of any premises to which a private 

supply is furnished with a meter to keep a meter register /Card in a safe place and shall 
also readily available to record meter reading by authorized person or verification as 

and when required . 
Register / Card of meter to be evidence : -- Where water is supplied by measurement the 
register of the meter or other instrument for measuring water shall be prima-fascia 
evidence of the quantity consumed . 
Inspections :-- Commissioner , or his authorized representative may inspect premises in 
order to examine meter, communication pipe , etc. 
i. The Commissioner or his authorized representative may make an inspection of any 

premises to which a private water supply is furnished by the Corporation , in order 
a . to remove , test, examine and replace any meter for measuring water; 
b . to examine any supply or distribution pipe, cistern , lock or fitting ; or 

to see if there be any waste or misuse of water . 
ii . The Commissioner may by written notice, require the owner or occupier of the premises 

to remedy any defect which shall be found to exist in or to clean any such meter or any 

such supply or distributing pipe , cistern , lock or fitting. 
Power to cut off Private Water Supply :--- 
The Commissioner or his authorized representative may cut off the connection between any 
Municipal water works and any premises to which a private water supply is furnished by 
the Corporation to turn off the water from such premises without any prior notice to owner / 
occupier , consumers in any of the following cases , namely:-- 
i. if 

any 

connection is made from municipal water works without permit directly into a 
occupier premises ( unauthorized connections ) with the object of getting water without 

payment in whole or in part. 
ii. In default of payment of any installment of water tax / charge or of any sum due for 

water or rent ofmeter or expenses of any work done under the virtue of the provision of 
these bye’laws within one month after notice of demand for such charge / tax or sum 

has been duly served . 
iii. If the owner or occupier of the premises failed within the period prescribed in this 

behalf in any notice given under rule No. 8 (ii) to comply with the terms of such notice . 
iv . If after receipt of written notice from the Commissioner requiring him to refrain so 

doing , the owner or occupier of the premises continues. 
a . To use the water, or to permit the same to use , in contravention of any bye’law of any 

condition prescribed under these byelaws or under any provision of the Act. 
When payment for the water is made not by measurement to permit any person not 
residing on premises in respect of which water tax is paid or payment for the water 


9 . 


9.1 


b 
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V. 


X. 


supplied is made according to the size of the connection to carry away from such 
owner s / occupier s premises water derived from the municipalwater work ; 
If the owner or occupier of the premises willfully or negligently injures or damages 

any meter, pipe , fittings , cistern or lock thereof in such premises 
i. If the premises are declared to be unfit for human habitation under the provision of the 

Act . 
ii . If any communication pipe or fittings have been laid , applied , added to or altered in 

contravention of the provision of these bye’laws. 
viii . If excessive waste of water is taking place within any premises on account of damage 

to water mains caused by accident or otherwise . 
ix . Without the previous permission of the Executive Engineer, water supply is permitted 

to any person other than those residing in the premises or water is used in violation of 
any of conditions on which water is supplied . 
In the case of refusal to allow Executive Engineer, or his subordinate authorized in that 
behalf to enter on any land building for the purpose of inspecting the service pipe 

fittings and other appliances or for making meter reading . 
xi. On being noticed fails to provide suitable arrangements to the satisfaction of the 

Executive Engineer for the proper disposal of the waste water which otherwise is likely 

to be unsanitary and injurious to the public health . 
xii. Work of any extension or alteration or repairs to supply pipes is carried out through 

any person other than the licensed plumber. 
xiii. If any attempt is made to tamper to the meter and its fittings in any way . 
xiv . If it is noticed that the communication , supply pipe may be the cause of contamination . 
xv . If a booster pump or any other contrivance is connected directly to the communication / 

supply pipe then in such an event, the Executive Engineer or his authorized 
representative in addition to disconnecting the water supply shall seize such 
contrivance without notice and the consumer shall be prosecuted by the Corporation . 

The seized material shall not be returned in any case . 
10. Enroute Consumers (water supply to consumer outside supply area ) : --- 

In addition to the provision of these bye laws. 
i. The Commissioner may supply raw water or potable water as the case may be to villages 

and or customers adjacent to the project facility in accordance with the provision of these 
bye’laws, provided supply of water to the places outside the supply area shall be subject 

to availability of water . 
ii . The procedure for obtaining water supply connection permit shall be as laid in rule 5 of 

this bye’laws. 
iii. Water user charges / supply charges and tariff of consumed water shall be as per the 

prevailing rates notified by Maharashtra Jeevan Pradhikaran (MJP ) time to time (2 times 
to the rates in the corporation ) and the recovery for the same shall be Corporation carried 

out as per the Act and agreement executed between consumer and authority . 
11 . Licensing / Registration of Plumbers: --- 
11.1 Execution of work : --- The work is required to be carried out under the provisions of this 

Bye laws, shall be executed only by a licensed plumber under the control of the Authority 
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and shall be responsible to carry out all lawful directions given by the Authority . No 
individual shall engage in the business of plumbing unless so licensed under the provision 

of these bye- laws. 
11.1.1 No individual, firm , partnership or corporation shall engage in the business of installing , 

repairing or altering plumbing unless the plumbing work performed in the course of such 

business is under the direct supervision of a licensed plumber . 
11.2 The procedures for licensing, examination and certification : --- The standards and procedure 

for the qualification , examination and licensing of plumbers and issuance of licenses to such 
persons who meet the qualifications thereof and successfully pass the examination . The 
minimum standards for qualifications for grant or licenses shall be as given in Appendix 

" E ” . 
11.3 Durations of licenses : --- All licenses issued by the Authority shall be valid for a period of 

two years and shall expire on the date indicated on the license , but may be renewed , upon 
payment of fees prescribed by the Authority time to time for further period of two years 
each , at a time. The expired license not renewed within prescribed time of the expiry of the 
license may be renewed upon payment of the penalty prescribed by the Authority time to 
time. 


11.4 


Revocation or Suspension of License: --- The Authority may suspend or revoke any license for 
non - compliance of the conditions under which the license has been given , or breach of any 
regulations or bye- laws of the water supply undertaking. Before a license may be 
suspended or revoked , the licensee shall be entitled to a hearing by a duly authorized officer 
of the Authority . The licensee shall be given an opportunity to present testimony, oral or 
written , and shall have the right to cross examination . A person whose license has been 
revoked shall not be permitted to re- apply for a license within two years from the date of 
revocation . 


11.5 Use of Licensee s Name by Another: --- No person , who has obtained a plumber s license , shall 

allow his name to be used by another person either for the purpose of obtaining permits , or 
for doing business or work under the license . Every person licensed shall notify the 
Authority of the address of his place of business , and the name under which such business 
is carried on , and shall give immediate notice to the Authority of any change or either . All 

plumbers licenses shall be accompanied by a passport size photograph of the licensee . 
11.6 Listing of Licensed Plumbers : --- The Authority shall exhibit from time to time the list of 

licensed plumbers , or make it available for perusal of the public at any of its Administrative 

offices. The Authority shall also notify cases of revocation or suspension of licenses. 
11.7 Security Deposits: --- The Authority may prescribe security which shall be deposited by the 

plumber for the performance of his obligation to the Authority . 
11.8 Control of Licensed Plumbers: --- 
11.8.1 Inspection : --- The officer deputed by the Authority may inspect at any time without notice 

any work done by licensed plumber or place of business . 
11.8.2 Maintenance of Books of Accounts :--- Every licensed plumber shall maintain the books of 

account in the manner as may be laid down by the Authority and shall produce the same 

with such other information if called upon to do so by the Authority . 
11.8.3 Payment of All Lawful Charges:--- Every licensed plumber shall pay lawful demands 

made by the Authority for : 
( a ) Repairs to roads , drains, pipes , mains or any fittings or appliances connected therewith 

or any other property whatsoever whether belonging to the Authority or not; 
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(6 ) Losses made to any person or property by or through neglect or for want of sufficient 

care or precaution on the part of himself or his servants or workman ; and 

(c ) Fees for licenses for the time being in force for carrying out trades. 
11.8.4 No work should be done without permission :--- No licensed plumber shall make any water 

connection or any addition or alteration in fittings and appliances to carry out any other 
work in or with reference to public streets, pipes , sewers , drains without obtaining 

sanction of the Authority . 
11.8.5 Pipes and Fittings to be approved :--- In execution of any work , the pipes, fittings , 

appliances and material used shall conform to relevant Indian Standards or approved by 

the Authority . 
11.8.6 Authority Decision on Complaints: --- All complaints received in respect of the quality of 

work , materials used , delay in the execution thereof and the charges claimed by the 
licensed plumbers from the owners or occupants of the premises at whose instance such 

work has been carried out shall be disposed of by the Authority . 
11.8.7 Presence of Licensed Plumber on Job During Execution :--- Every licensed plumber shall 

remain present on his job during execution . The licensed plumbers who cannot do so shall 
employ fitters trained in plumbing work to represent them on their jobs during execution 

and shall exercise supervision over their work . 
11.8.7.1 Fitter shall be tested and approved by the Authority . Any employment or dismissal of such 

fitter shall forthwith be notified by the licensed plumber to the Authority . 
11.9 Obligations of Licensed Plumber :--- 
11.9.1 Every licensed plumber shall proceed with any work undertaken by him diligently and in a 

proper workman like manner and shall not cause any delay in the execution thereof 

without sufficient cause . 
11.9.2 Every licensed plumber shall report to the Authority defect noticed by him in any 

premises in connection with any water pipes, fittings or other appliances causing waste of 
water or in connection with any drains, water closets, privies , urinals or any fittings, 
appliances connection therewith rendering such drains privy or urinal insufficient or 

otherwise objectionable for sanitary reasons. 
12 . Offences, Penalty and Compounding 
12.1 Whoever willfully destroys or injures or without lawful Authority removes any fittings or 

appurtenance related to water supply shall on being convicted by Commissioner be liable to 
pay fine not less than INR . 2000 and in case of a continued breach the fine not less than 
INR. 1000 for each day for the period during which the breach continues after conviction of 

the first breach . 
12.2 If any person obstruct or molest any person engaged or employed by the Authority or any 

person with whom any such Authority has entered into a contract, in the performance or 
execution by such person of his duty or of anything which he is empowered or required to do 
under these bye’laws or act shall on being convicted by Commissioner be liable to pay fine 
not less than INR 5000 . 
In addition to the above fine any person committing breach of any bye laws shall be liable 

for suitable action under the provisions of act. 
12.3 

A person not being a licensed plumber who does the pipe fittings work unauthorized as 
well as the house owner or consumer or his agent who causes such work to be done shall be 
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liable for prosecution under the Corporation Act and shall be liable for a fine not exceeding 
Rs 5000 . 


12.4 Compounding of offences (Regularization of illegal connections ) :--- The Authority or any 

person authorized in this behalf may compound any offence made punishable by or under 

these rules or act . 
12.4.1 If any connection is made either from Corporation water main directly into a property 

owner or occupier s premises or between Corporation water main and the meter of an 
authorized connection in a Consumer s premises, with the object of getting water without 
payment in whole or in part , then same shall be treated as illegal connection and shall be 
disconnected with immediate effect. The owner or occupier will allowed to get this 
connection regularized under voluntary disclosure scheme within three months from the 
date of sanction of this byelaws by paying illegal connection regularization charges 
according to the rates prescribed in Appendix “ C ” in addition to the other charges required 

for new connection . If he / she fails to do so shall be liable for prosecution . 
12.4.2 If any group housing and apartments having a group connection , any individual illegal 

connection used for residential purpose is detected , then the same shall be disconnected 
and can not be considered for regularization and the owner or occupier of the premises 
where illegal connection is detected will have to pay illegal water consumption charges 
according to the rates prescribed in Appendix “ C ” 
If not paid then shall be recovered as per the provisions of Act and shall be liable for 

prosecution . 
12.4.3 If any illegal connection is detected after a period of three months from the date of sanction 

of these byelaws, then the illegal connection will be disconnected with immediate effect and 
owner or occupier of the premises who is an unauthorized consumer shall be issued with a 
notice to 

to regularize such unauthorized connection by paying illegal connection 
regularization charges and illegal water consumption charges according to the rates 
prescribed in Appendix " C " from the date of sanction of this byelaw or the date of charging 
of Corporation pipe line from which the connection is taken , whichever is later till the date 
of its regularization in addition to the other charges required for new connection with 

additional fine of Rs. 1000 per connection . 
12.4.4 If the illegal connection used for residential purpose is detected after a period of three 

months from the date of sanction of these byelaws, then in any group housing and 
apartments, then the illegal connection will be disconnected with immediate effect and the 
owner or occupier of the premises who is an unauthorized consumer shall have to pay 
disconnection charges and illegal water consumption charges according to the rates 
prescribed in Appendix “ C ” from the date of sanction of this byelaws or the date of charging 
of Corporation pipe line from which the connection is taken , whichever is later till the date 
of its regularization with additional fine of Rs.5000 per connection . 
If not paid then shall be recovered as per the provisions of Act and shall be liable for 

prosecution . 
12.4.5 If any illegal connection detected by Corporation is not regularized within 30 days from the 

date of notice served in this regard then such illegal connection shall be disconnected with 
immediate effect and the consumer concerned shall be liable for prosecution and payment of 
illegal water consumption charges according to the rates prescribed in Appendix " C ” from 
the date of sanction of this byelaw or the date of charging of Corporation pipe line from 
which the connection is taken , whichever is later till the date of its disconnection . 
If not paid then shall be recovered as per the provisions of Act and shall be liable for 
prosecution . 
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12.5 Restoration : 
(a ) The consumer may apply for restoration of water supply and rectification of the fault, on 

payment of restoration charges according to the rates prescribed in Appendix " C " if water 
supply is disconnected as per the provision of bye -laws Rule No. 9.1 ii , iii, iv ,v ,vi, vii ,viii , 

ix , x . 
Provided that the cost of rectification and restoration of water supply shall be born by the 

consumer. 


(6 ) The consumer may apply for restoration of water supply on payment of restoration charges 

according to the rates prescribed in Appendix “ C ” if water supply is disconnected as per the 
provision of bye -laws Rule No.9.1 i,xi,xii ,xiii.xiv 

Provided consumer comprise and make all due payments with fine if any . 
( c) The consumer may apply for restoration of water supply and rectification of the fault , on 

payment of restoration charges according to the rates prescribed in Appendix “ C ” if water 
supply is disconnected as per the provision of bye - laws Rule No. 9.1 xv , 
Provided that the cost of restoration of water supply and fine ( if any imposed ) shall be paid 
by the consumer in advance . 
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APPENDIX- “ A ” 


WATER TARIFF 


Sr. No. 


Slums 


Residential 


Commercial 


Concession 
Period 


Size of connection in 
inches 


Industrial 
Rs . 
Per Annum 


Rs . 
Per Annum 


Rs. 
Per Annum 


Rs. 
Per Annum 


1 


Year 1 To 


0.5 


1500 


1800 


25000 


28000 


1 


18000 


67000 


105000 


1.5 


44000 


98000 


159000 


2 


86000 


124000 


178000 


For above dia with 
meter 


Rs.31 
Per 
Kilo Liter 


Rs. 45 
Per 
Kilo Liter 


Rs. 45 , 
Per 
Kilo Liter 


For Temporary / 
Construction with 
meter 


Rs . 40 
Per 
Kilo Liter 


2 


Year 4 to 6 


Rate , Rs/KI 


Rate , Rs/K1 


Rate , 


Rs/KI 


Rate , Rs/KI 


Water Consumption , 
KI/ Connection / 
month 


0-10 


4.5 


5.0 


22.4 


31.4 


11 to 33 


5.5 


8.3 


22.4 


31.4 


35-45 


10.3 


10.3 


33.6 


35.9 


45-60 


17.9 


17.9 


67.3 


44.8 


> 60 


20.7 


20.7 


89.7 


49.3 


3 


Year 7 to 9 


Rate , Rs/K1 


Rate , Rs/KI 


Rate , Rs/KI 


Rate , Rs/KI 


Water Consumption , 
KI/ Connection / 
month 


0-10 


5.0 


6.0 


23.9 


33.5 


11 to 33 


6.0 


9.6 


23.9 


33.5 


35-45 


12.0 


12.0 


35.9 


38.3 


45-60 


19.1 


19.1 


71.8 


47.8 


> 60 


23.9 


23.9 


95.7 


52.6 


4 . 


Year 10 to 12 


Rate , Rs/KI 


Rate , Rs/KI 


Rate , Rs/KI 


Water Consumption , Rate , Rs/KI 
KI/ Connection / month 


0-10 


6.0 


7.0 


26.0 


36.3 


11 to 33 


7.0 


10.4 


26.0 


36.3 


35-45 


13.0 


13.0 


38.9 


41.5 


45-60 


20.8 


20.8 


77.9 


51.9 


> 60 


26.0 


26.0 


103.8 


57.1 
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5 


Year 13 to 15 


Rate , Rs/K1 


Rate , Rs/KI 


Rate , 


Rs /KI 


Rate , Rs/KI 


Water Consumption , 
KI/ Connection / 
month 


0-10 


7.0 


8.0 


27.7 


38.8 


11 to 33 


8.0 


11.1 


27.7 


38.8 


35-45 


13.8 


13.8 


41.5 


44.3 


45-60 


22.2 


22.2 


83.1 


55.4 


> 60 


27.7 


27.7 


110.8 


60.9 


6 


Year 16 to 18 


Rate , Rs/K1 


Rate , Rs/KI 


Rate , Rs/KI 


Water Consumption , Rate, Rs /KI 
KI/ Connection / month 


0-10 


8.0 


9.0 


30.0 


42.1 


11 to 33 


9.0 


12.0 


30.0 


42.1 


35-45 


15.0 


15.0 


45.1 


48.1 


45-60 


24.0 


24.0 


90.1 


60.1 


> 60 


30.0 


30.0 


120.2 


66.1 


7 


Year 19 to 21 


Rate , Rs/KI 


Rate , Rs/K1 


Rate , Rs/KI 


Rate , Rs/KI 


Water Consumption , 
KI/ Connection / 
month 


0-10 


9.0 


10.0 


30.0 


42.1 


11 to 33 


10.0 


12.8 


30.0 


42.1 


35-45 


15.0 


15.0 


45.1 


48.1 


45-60 


24.0 


24.0 


90.1 


60.1 


> 60 


30.0 


30.0 


120.2 


66.1 


8 


Year 22 to 24 


Rate , Rs/K1 


Rate , Rs/KI 


Rate , Rs/KI 


Rate , Rs/KI 


Water Consumption , 
KI/ Connection / 
month 


0-10 


10.0 


11.0 


34.8 


48.7 


11 to 33 


11.0 


13.9 


34.8 


48.7 


35-45 


17.4 


17.4 


52.2 


55.6 


45-60 


27.8 


27.8 


104.3 


69.6 


> 60 


34.8 


34.8 


139.1 


76.5 


9 


Year 25 to 27 


Water 


Rate , Rs/K1 


Rate , Rs/KI 


Rate , Rs/KI 


Rate , Rs/KI 


Consumption , KI/ 


Connection / month 


0-10 


11.0 


12.0 


37.1 


52.0 


11 to 33 


12.0 


14.8 


37.1 


52.0 


35-45 


18.6 


18.6 


55.7 


59.4 


45-60 


29.7 


29.7 


111.3 


74.2 


> 60 


37.1 


37.1 


148.5 


81.7 
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10 


Year 28 to 30 


Rate , Rs/KI 


Rate , 


Rs /KI 


Rate , Rs/KI 


Water Consumption , Rate , Rs/KI 
KI/ Connection / month 


0-10 


12.0 


13.0 


40.3 


56.4 


11 to 33 


13.0 


16.1 


40.3 


56.4 


35-45 


20.1 


20.1 


60.4 


64.4 


45-60 


32.2 


32.2 


120.8 


80.5 


> 60 


40.3 


40.3 


161.0 


88.6 


APPENDIX " B " 


AGREEMENT FOR SUPPLY OF WATER 


. . . . . 


Agreement made this 

... th day of 

between the Commissioner 
(Municipal Commissioner of the Corporation of City of Bhiwandi Nizampur city municipal 
corporation ) of the one part and Shri/Smt./M / s (Owner ) 

... as consumer House 
No. Structure GIS ID ....... Ward No ..... Circle No. 

.. (hereinafter 
referred to as the “Consumer ” Which expression shall include his successors in the capacity as a 
consumer ) of the other part Whereby it is agreed as follows : 

This agreement shall be read and construed as subject in all respects to Bombay Provincial 
Municipal Corporation Act, 1949 and the Water Rate Bye -laws framed under the provisions of 
the said Act and in force at the time, unless otherwise expressly provided for and mentioned in 
the Agreement . 


Signed in token ofhaving accepted the condition this Agreement. 


Party No. 1 (Consumer ) 


Party No.2 (Commissioner ) 


Witness 


I 


Witness II 


APPENDIX " C " 


1 ) 


Disconnection Charges 


Slum 


Residential 


Commercial 


Industrial 


Diameter of 
Connection 


Upto 11/2 ” 


Rs. 500 / Connection 


Rs. 1000 / Connection 


Rs. 250 / 
Connection 


Rs . 1000 / 
Connection 


Above 11/2" 


N.A 


Rs. 2000 / Connection 


Rs. 3000 / Connection 


Rs. 5000 / 
Connection 


2 ) 


A ) 
B ) 
C ) 
D ) 


Illegal Water Consumption Charges 
Slums :Rs. 200 Per Connection 
Residential : 2000 per connection 
Commercial : 5000 per connection 
Industrial : 5000 per connection 


ou 
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3 ) 


Illegal Connection Regularization Charges 


of Slums 


Residential 


Commercial 


Industrial 


Diameter 
Connection 


1/2" 


Rs. 250 / 
Connection 


Rs.1000 / 
Connection 


Rs. 4000 / 
Connection 


Rs.5000 / 
Connection 


1 ” 


N.A 


Rs. 2000 / 
Connection 


Rs. 5000 / 
Connection 


Rs. 7500 / 
Connection 


1 1/2 " 


N.A 


Rs. 3000 / 
Connection 


Rs. 8000 / 
Connection 


Rs.10000 / 
Connection 


2 " 


N.A 


Rs. 5000 / 
Connection 


Rs.10,000 / 
Connection 


Rs. 20000 / 
Connection 


4 ) 


Restoration Charges 
Type of Use of Clause -12.5 
Water 

a 


Clause - 12.5 


Clause 


12.5 


с 


B 


Slums 


Rs. 150 / 


Rs. 150 / 


Rs.150 / 


Residential 


Rs . 500 / 


Rs.750 / 


Rs. 1000 / 


Commercial 


Rs. 1500 / 


Rs.2250 / 


Rs. 3000 / 


Industrial 


Rs. 1500 / 


Rs.2250 / 


Rs. 3000 / 
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APPENDIX - D 


the entry 


Form No. 


(Cost of the form Rs. -------- ) 


Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation 

( Water Supply Division ) 


APPLICATION FORM FOR TEMPORARY / PERMANENT/ TRANSFER SUPPLY OF WATER / FOR 

ADDITIONS AND / OR ALTERATIONS FOR SUPPLY OF WATER 


I we 


hereby application to the * 

for the temporary / permanent 
supply of water for the following additions and / or alterations to the water supply 
requirements and water fittings at the premises 

Ward No. 
Street No. Road/ Street Known as 

for the purpose described 
below and agreed to pay such charges as the Authority may from time- to – time be entitled 
to make and to conform to all their byelaws and regulations 

licensed plumber, has been instructed by me/ us to carry out the plumbing work . 
Description of premises : 

Address : -- 

--Purpose for which 
water is required : 

--the connection / connections 
taken by me/us for temporary use , shall not be used by mel us for permanent supply unless 
such a permission is granted to me/us in writing by the Authority. I/We hereby undertake to 
give the * 

due notice of any additions or 
alterations to the above mentioned supply which I/ wemay desire to make . 
My/ Our requirements of water supply are as under : 

a ) I/We request that one connection be granted for the whole of the premises . 
b ) I/We request that separate connections may be granted for each floor and I/we 

undertake to pay the cost of the separate connections. 
c ) My/ Our probable requirements for trade purpose are 

liters per day and 
for domestic purposes are 

liters per day . 
d ) Our existing supply is 

liters per day . Our additional requirement of 
supply is 

liters per day . 
e ) The details as regards proposed additions and alterations in fittings are as follows: 


Signature of the licensed Plumber 


Signature of the Applicant 


Name & Address of the licensed Plumber 


Name & Address of the Applicant - 


Date 


Date 


Notes : 

1. Please strike out whatever is not applicable . 
2. The application should be signed by the owner of the premises or his constituted attorney 

and shall be countersigned by the licensed plumber . 
* Insert here the name of the Authority . 
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Form No. 


A ) The following documents are required to be submitted along with application 

form . 


1) Property tax paid receipt upto end of March 
2 ) City survey PR Card / 7/12 Extract / any other papers as an evidence of ownership 
3 ) Copy of registered sale deed 
4 ) Rs. 20 /- Court fees stamp for Agreement 
5 ) Property tax paid receipt in case of declared Slum 
6 ) Attested copy of building permission 
7 ) Copy of occupancy certificate 
8 ) Paid receipt of development charges 
9 ) NOC of property owner for getting water connection (in case the applicant is tenant the 

said certificate is necessary ) 
10 ) Site plan (one copy). 

11) Waste water managementmap ( independent) if applicable 
B ) Consent of AMC s licensed plumber for maintenance and repair. 
I shall complete and maintain the work as per BPMC Act 1949 as shown in the map . Water 

connection will be started after giving proper testing of said work . Complete technical 
responsibility after completion of the work shall lie upon me and recommendation given 
to my name by house owner is accepted by me. Also in case of breach of any rules as 
regard the water supply connection or the connection apart from that permitted , the total 
responsibility against the consequences arising out of it shall lie upon me. 


Signature and seal of Plumber . 


C ) Information to be provided by the applicant regarding new water supply 

connection 


1 ) 


2 ) 


Address of place where the water connection is to be taken . 
Whether the applicant is occupant or tenant ? (in case of tenant whether the consent 
of owner is attached ? ) . 


3 ) 


4 ) 


5 ) 


6 ) 


Whether the submitted plan is signed by house owner ? 
Is there any connection existing in the house where the new connection is being 
demanded ? 
If yes , diameter of connection ? 
Whether the same is shown on map ? 
Layout No. be provided in case the place ofwork lies within sanctioned layout . 
Is there any supply line existing in front of house / plot ? If yes, its type ( --------), its 
diameter and what depth ? 
Building permission / completion certificate along with No. and date 


7 ) 


8 ) 


9 ) 


Co 
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10 ) Type of use of building (Residential / Commercial). 
11) Whether the location of our place has been shown on plan ? 
12 ) Whether the road laying in front of applicants house belongs to BNCMC ? 
13) If not, permission for the excavation is obtained from the concerned . 
14 ) If the pipeline is to be laid from within the private premises , whether the consent to 

carry out the excavation from the concerned have been obtained . 
15 ) Type of road to be excavated (BT/ WBM / Earth / Concrete ) 

Above information vide para ( C ) provided from Sr. No. 1 to 15 is correct to the best of 
myknowledge. 


Date : 


Signature of the Applicant 


Signature/ Seal of Licensed Plumber 


Form No. 


Site Plan 


Applicants Name: 

Address : 
Plot No.--- 


-Area / Colony---- 


House No. / AMC No. 

-City Survey No------- 


Reference 


1. Main line of BNCMC 


--mm 


N 


2. Branch line of BNCMC 


-mm 


Not to scale 


3. Proposed water connection 

-mm 
4. Proposed water connection 1. Temporary 2. Temporary 

to Permanent 3. New Permanent 4. Additional 5 . 
Commercial 6. Additional forommercial 


Name and Signature 


Name and Signature 


Name and Signature 


Signature 


Applicants 


Supervisor 


Deputy Engineer 


(Municipal/ Authority ) 
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Form No. 


Official Note 


Inspection report / opinion 
( D ) ( 1 ) Scrutiny 
1. How many water supply connections existing within the applicants building as per 

BNCMC s water supply connection register. 
2. Name and designation of employee who has inspected the place. 
3. Is the use proper as per the connection applied for .- 
4. Is there any information of the informal connection so allotted as regard the legal 

dispute, title / ownership dispute legal notice to BNCMC, owner / tenants disputes etc. if 

so , brief details. 
5. Is the diameter of BNCMC water supply line shown correctly in the plan ? 
6. Is the development complete in case of plot or colony? 
7. Total No. of water supply connections, over the BNCMC s main water supply line . 
8. The pressure to the nearest water supply connection (two places, front and back ) where 

the proposed water supply connection is to be taken over the BNCMC s water supply 
line . 


9. Date and time of record of pressure taken . 


10. Distance from the place of the proposed water supply connection from that connection 

where the pressure has been checked . 
11. The difference in level between the water supply connections as applied for and pressure 

gauge . 


12. Whether the applicant will get water from the water supply connection as shown in plan . 
13. Whether the water supply for other existing connections laying at high level shall be 

maintained after granting approval to said connection . 


2. Cost of connection 


Rs. 


Paisa 


. 


1. Boring charges residential / commercial/slums/ industrial/institutional 
2. Road repair charges (type of road and Quantity of repair area ) 

Cement concrete road 
B.T. Road 
WBM Road 
Khandki Road 
Murum / Earthen Road 

Kacha Road 
3. Deposit Amount (Against water supply bill ) 
4. Scrutiny fees 
5. If new water supply line is essential, its expenditure or other expenses 

Total Rs. 


. 


(In words Rs. 


-------) 

Name and Signature 


Date 


Sub Overseer 
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* 


i . 


Technical Report of Junior Engineer / Sec . Engineer 
Applicant, Shri 
-----House No./ Municipal No. 

Area 
is resident of house owner / Tenant / Apartment, if he has deposited amount 
mentioned above , then water supply connection may be sanctioned as applicable below . 

Temporary water supply connection . 
ii. Temporary to permanent water supply connection . 
iii . New residential permanent water supply connection . 
iv . Additional residential water supply connection . 
v . New permanent commercial water supply connection . 

vi. Additional commercial water supply connection . 
Spot inspection is done on dated 

and detailed is correct / not correct . 
Technically water supply connection . 
i. Temporary water supply connection . 
ii . 

Temporary to permanent water supply connection . 
iii . New residential permanent water supply connection . 
iv . Additional residentialwater supply connection . 

New permanent commercial water supply connection . 
vi. Additional commercialwater supply connection . 
dia water supply connection on 

dia water supply line is 
recommended / not recommended . 

Name and signature 

JE./SE/AE . 

Water supply 
Bhiwandi Nizampur Municipal Corporation . 


V. 


Recommendation by Deputy Engineer , Water supply . 


* 


The abovementioned details have been verified by me and found correct . The applicant 
Shri 

has applied for 

dia new 

water 
supply connection . 

i. Temporary water supply connection . 
ii . Temporary to permanent water supply connection . 
iii. New residential permanent water supply connection . 
iv . Additional residential water supply connection . 
V. New permanent commercial water supply connection . 
vi. Additional commercialwater supply connection . 


Is herewith recommended / not recommended for approval from 

dia water supply 
line . 
Date : 

Deputy Engineer 

Water supply 

Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation . 
* Strike out which ever is not applicable. 
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Opinion of the Executive Engineer (Water Supply ) 
In view of the recommendation by concern Deputy Engineer, water supply and as proposed 
in the plan and shown in terms and conditions and after due payment of charges by the 
applicant, a 

dia 
* i. Temporary water supply connection . 
ii. Temporary to permanent water supply connection . 
iii . New residential permanent water supply connection . 
iv . Additional residential water supply connection . 
v . New permanent commercialwater supply connection . 
vi. Additional commercial water supply connection . 


from the dia Municipal Corporation , Aurangabad water supply line, the water 
supply connection approved / not approved . 


Executive Engineer 

Water supply 
BhiwandiNizampur City Municipal Corporation . 


Regarding Consumer No. 

As per the approval of Executive Engineer , Water supply Dated 
the consumer No. 

is allotted . The case is forwarded to Deputy Engineer , Water 
supply for necessary action . 


for this case , 


Jr. Clerk 


Office of the Executive Engineer 


Water supply 
BhiwandiNizampur City Municipal Corporation . 


* Strike out which ever is not applicable . 
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Form No. 


Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation 

(Water Supply Department) 
Notification to Applicant regarding approval of water supply connection . 


Case No. 


Full Name of the Applicant 
Ward No. Area/locality 
application No. 
or plot, situated at Ward No. 
ward 

dia 


House No./Plot No. 

your 
Date 

as shown above for the said building 
After having paid requisite charges in the concern 


i . Temporary water supply connection . 
ii . 

Temporary to permanent water supply connection . 
iii . New residential permanent water supply connection . 
iv . Additional residential water supply connection . 

New permanent commercial water supply connection . 
vi. Additional commercial water supply connection . 

Is allowed to got executed through Shri 
plumber having license No. 

subject to following terms and condition . 


V. 


licensed 


Details of charges. 


Amount 


Rs ....... 


Rs. 


Rs... 


1. Boring charges (slums/ residential 

/ commercial/industrial/ institutional ) 
2. Road repair charges. 
3. Deposite amount (Against water supply bill ) 
4. Scrutiny fee 
5. Charges for laying new water supply line if 

necessary or any other charges as 
applicable . 


Rs....... 


Rs...... 


6 . 


Rs....... 


Total Rs . 


Rs............ 


...... 


Terms 


1 . 


2 . 


The water supply connection will have to be executed only after due payment of above 
mentioned charges in the concern Ward Office . 
At the time of actual water supply connection the CI saddle peace and ferule as per 
approved diameter shall only be used . 
Only ISI make GI pipe / MDPE pipe of approved diameter shall be used for getting the 
water supply connection done or else it shall be treated as unauthorized . 


3 . 
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4 . 


The water supply connection work shall have to be executed during the day time and in the 
presence of sub overseer / Jr. Engineer of Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation , 
Any connection so done in absence of suboverseer / Jr . Engineer of Bhiwandi Nizampur City 
Municipal Corporation , shall be treated as unauthorized . 
The technical responsibility of said work shall lay upon the plumber signing the Application 
Form . 


5 . 


6 . 


Any connection done without approval and or without paying fee / necessary charges shall be 
treated as unauthorized . Any such unauthorized water supply connection if found shall be 
first disconnected and the concern house owner and the plumber shall be held responsible 
as per rules . 


7 . 

It is requested that the connection shall only be got executed as per the rules of Municipal 
Corporation and Applicant shall co -operate with the Municipal Corporation Aurangabad 

while doing such work . 
8 . The applicant shall have to pay the requisite charges in the concern Ward Office within 15 

days from the date of approval of the water supply connection or else the said permission 
shall stand cancelled thereafter the applicant shall have to resubmit his application for 

grant of water supply connection . 
As per approval of Executive Engineer, Water Supply dated 


Deputy Engineer 

Water supply Ward 

Bhiwandi Nizampur Municipal Corporation . 
Copy forwarded to 
( 1) Hon . Executive Engineer (Water Works ), B.N.C Municipal Corporation for information 

please . 
( 2 ) Ward Officer, Ward B.N.C.Municipal Corporation for information . 
( 3 ) Applicant Shri 

for information . 


( 4 ) 


Plumber Shri 


for information . 


Deputy Engineer , 

Water supply Ward 
Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation . 


* Strike out which ever is not applicable . 
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Form No. 


FORM FOR LICENCED PLUMBER’S COMPLETION CERTIFICATE 


Certified that I / we have completed the plumbing work of water connection No 
for the premises as detailed below . This may be inspected and connection given . 


Road / Street 


Ward No.-- 
Locality 
Block No 


House No 


any 


Existing water connection No. ( if 
Owned by 
Owner s address 
Applicants Name 


Address 


Situation 


Size of Main 


Street ---- 


Where Main is situated 


No. of Closets 


Size of service pipe 
Size of ferrule 
No. of taps 
No. of other fittings and appliances 
Road cutting and repairing fee 
Paid Rs -------- 
(receipt enclosed ) 


( Receipt No 


dated 


Dated 


Signature of the licensed Plumber 
Name & Address of the licensed Plumber 


The Authority s Report 
Certified that the communication and distribution pipes and all water fittings have been laid . 
Applied and executed in accordance with the provisions of bye - laws, and satisfactory 
arrangements have been made for draining offwaste water. 
Connection will be made on 
date ----- 


The Authority 


८७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २ ९ -फेब्रुवारी ४ , २०१५ /माघ ९ -१५ , शके १९ ३६ 


APPENDIX - E 


(Rule No. 11.2 ) 


GRANT OF PLUMBER S LICENSE 


1 CONDITIONS FOR GRANT OF PLUMBER S LICENSE 


1.1 


A person may be permitted to appear for an examination provided , he satisfies the 
following conditions: 


a . He is a citizen of India . 


C. 


b . He is at least 18 years of age . 

Holds a certificate in Plumbing issued by I.T.I. or vocational institute or an equivalent 
qualification as approved by the All India Council of Technical Education , a certificate of 
plumbing or in sanitary engineering recognized by the Institution of Engineers or by All 
India Council of Technical Education or produces a certification to the effect that he has a 
minimum of 5 years experience under a licensed plumber and that he has practiced 

plumbing under the supervision of a licensed plumber . 
1.2 The Authorities may grant a plumber s license to an applicant without asking him appear 

for an examination provided he is a Diploma Holder in Civil Engineering and satisfies all 
the conditions except as laid down in 1.1 (c) or he possesses a plumber s license given by 
some other licensing authorities and which , in the opinion of the Authorities , maintain 
adequate standards in the issue of certificate . The Authority may consider exempting 

Diploma holder from appearing in the examination . 
1.3 The examination may consist of one written paper and practical test . The candidate shall 

be examined in accordance with the syllabus given in 2 A candidate , to qualify for the 
award of a license , should obtain a minimum of 40 percent marks in the theoretical and 

50 % in practical tests considered separately and aggregate should be minimum of 50 % . 
1.4 The Authorities, for the purpose of conducting the examinations for persons to qualify for 

plumber s license , shall appoint a Committee of examiners consisting of Health Officer , City 
Engineer and Executive Engineer, water works and a Registered Plumber of high 

reputation . 
1.5 The Committee of examiners shall make all necessary regulations for conducting the 

examination of applicants. They shall also lay down the procedure and fix the time for filing 
applications to obtain the permission for sitting in the examinations. The time within which 

an applicant will be examined after his application has been filed shall also be notified . 
1.6 The Authorities may grant a license to a company or corporation engaged in the business of 

plumbing provided a person or persons connected with such companies or corporations in 
responsible charge of such plumbing work is or are in possession of a plumber s license. It 
will, however , be the responsibility of the said person or persons holding the license to 
notify the Authorities when he severs his connections with the said companies or 
corporations . The Authorities may in such event revoke the license of the company or the 
corporation unless the company or the corporation can satisfy the authorities by having on 
the staff another person or persons in responsible charge of such plumbing work is or are in 
possession of a plumber s license . 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९- फेब्रुवारी ४, २०१५ /माघ ९ -१५ , शके १९ ३६ 


2 SYLLABUS FOR THE EXAMINATION : 


Syllabus is quite exhaustive . It should be restricted to Plumbing knowledge only. 


2.1 Written paper: 
Following syllabus shall be followed for the examination for the grant of plumber s license with 

regard to written paper: 


a . Time 3 hours 


b . Maximum Marks : 100 


C. 


Section I Water Supply 
i. Local bye-laws governing supply of water ; knowledge of procedure to obtain water 

connections in new premises . 
ii . a sound knowledge of codes of practice and specifications published by the Indian Standards 

Institution on water supply and water supply fittings . 
iii . Hydraulics Discharge through orifice, flow in open channel , flow in pipes , hydraulic 

gradient , design of distribution system for colonies and housing estates. 
iv . pipes- Materials , common size , pipe flow equations, incrustations, pipe jointing , laying of 

pipes , selection of size . 

Fixtures- Specials , appurtenances, etc. 
vi. Tapping ofmains, ferrules, corporation cocks ,meters, etc. 
vii. Small size pumps Different types as may be required for pumping of water to storage 

reservoirs, merits and demerits, selection of a type . 
viii. Storage reservoirs- Underground , surface , overhead as may be needed for maintaining 

satisfactory supply of water within the premises, capacity , constructional features , 

precautions to avoid contamination of water . 
ix . Public health hazards of faulty plumbing , cross- connections, back- siphon age , etc, and 

remedies. 


V. 


X. 


i . 


Disinfection of pipes – Chemicals to be used ,mode of disinfection . 
xi. Significance of routine chemical and bacteriological report on water samples . 
d . Section II Drainage : 

Local bye -laws governing drainage of building . 
ii. a sound knowledge of codes of practice and specifications published by the Indian Standards 

Institution on building drainage , septic tanks and sanitary appliances and fittings . 
iii . sewer materials – Kinds, and demerits, factors governing choice . 
iv . Different types of sanitary latrines. 

Hydraulics of flow in sewers – Common formulations, design of small sewerage system as 

may be required for housing estates and colonies. 
vi. Manholes , drop manholes, catch pits , grease traps and other types of traps . 
vii. Ventilation of sewers . 
viii . Sewer laying and jointing- stoneware , concrete , brick . 


V. 
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ix. Classification of house plumbing system- two – pipe , one- pipe single stack ( partially 

ventilated ) and single stack systems: their merits and demerits. 
x . Testing of traps and fixtures- hydraulic testing and smoke testing of house drainage system . 
xi. Maintenance of house drainage , cleaning and testing . 
xii . Septic tanks for household design , construction , disposal of effluent, design of soil 

absorption system . 
xiii. Public health hazards of faulty plumbing for drainage , etc, and remedies. 


2.2 Practical Examination : 


Maximum marks 100. Examination shall consist of a practical test relating to plumbing 

operation . Field testing may be laid out as may be considered suitable by the examiners. 
The candidate shall also appear for a vive voce before the examiners which may cover all 
aspects of plumbing science as detailed in the syllabus for written paper ( see 2.1 ) 
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